CATALOGUE 31-206 ANNUAL 


7) | 
C Ana À A, 


Mf 


MANUFACTURING INDUSTRIES 
IF CANADA 


Ontario 
1969 


W Statistics Canada Statistique Canada 


Govern men 


CATALOGUE 31-206 ANNUEL Publ; ; 
ications 


INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
DU CANADA 


Ontario 
1969 


Digitized by the Internet Archive 
in 2023 with funding from 
University of Toronto 


https://archive.org/details/39291504070111 


STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA 


Manufacturing and Primary Industries Division — Division des industries manufacturières et primaires 


MANUFACTURING INDUSTRIES OF CANADA 
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DU CANADA 


ONTARIO 


1969 


Published by Authority of 


The Minister of Industry, Trade and Commerce 


Publication autorisée par 


le ministre de l'Industrie et du Commerce 


September - 1972 - Septembre 
DS Price - Prix: 50 cents 


Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document 


Reproduction autorisée sous réserve d’indication de la source: Statistique Canada 


Information Canada 
Ottawa 


SYMBOLS 
The following symbols are used where applicable: 


. figures not available. 
. .. figures not appropriate or not applicable. 
- nil or zero. 
-- amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 
r revised figures. 
x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics 


Act. 
* includes head offices, sales offices and auxiliary units. 


REPORTS ON THE ANNUAL CENSUS 
OF MANUFACTURES 


This report is one of the general, or all-industry, series 
presenting the results of the annual Census of Manufactures. The 
complete general series, containing principal statistics on individual 
industries and industry groups for all of Canada or its various 
geographical subdivisions, is as follows: 


Catalogue 
number 
Numéro Title 
de 
catalogue 


General Review of the Manufacturing Industries of Canada 
31-203 Volume I: Industries by Province 
31-201 Volume II: Supplementary Data and Analyses 


Geographical Reports 


31-204 Manufacturing Industries of Canada: Atlantic Provinces 

31-205 Manufacturing Industries of Canada: Quebec 

31-206 Manufacturing Industries of Canada: Ontario 

31-207 Manufacturing Industries of Canada: Prairie Provinces 

31-208 Manufacturing Industries of Canada: British Columbia, 
Yukon and Northwest Territories 

31-209 Manufacturing Industries of Canada: Geographical Distri- 
bution! : 


Industrial Organization Reports 


31-210 Manufacturing Industries of Canada: Type of Organization 
and Size of Establishment 


Commodity Reports 


31-211 Products Shipped by Canadian Manufacturers 
31-212 Consumption of Containers and Other Packaging Supplies 
by the Manufacturing Industries 


1 Principal statistics of industries for economic regions, census 
divisions or counties, Census Metropolitan Areas and municipalities. 


With the exception of “Products Shipped by Canadian Manu- 
facturers”, Catalogue No. 31-211, all of the general reports are 
published in English and French. 


In addition to these general reports, some 135 annual reports 
on individual industries contain quantities and values of products 
shipped and of materials used by the individual industry as well as 
some of the principal statistics carried in the general reports and 
certain additional industry information. 


A preliminary bulletin is issued for virtually every industry 
and for most general reports and is sent automatically to subscribers 
to the relevant report; the entire series of preliminary bulletins may 
also be subscribed to as a set ($3.50 for the 1970 Census of 
Manufactures). 


A list of all the reports on the Census of Manufactures is in- 
cluded in the bureau’s Subscription Order Form, obtainable on 
request from the Publications Distribution Unit, Statistics Canada, 
Ottawa. 


* SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants sont employés lorsqu’il y a 
lieu: 
. . nombres indisponibles. 
. .n’ayant pas lieu de figurer. 
- néant ou Zéro. 
-- nombre infimes. 
P nombres provisoires. 
r nombres rectifiés. 
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique 
relatives au secret. 
* comprend les sièges sociaux, bureaux de vente et unités auxiliaires. 


RAPPORTS CONCERNANT LE RECENSEMENT ANNUEL 
DES MANUFACTURES 


Le présent rapport fait partie de la série générale qui s’applique à 
toutes les industries et qui donne les résultats du Recensement annuel 
des manufactures. Voici la série générale complète contenant les prin- 
cipales statistiques sur chaque industrie en particulier et sur les groupes 
d'industries au Canada entier ou dans ses différentes subdivisions 
géographiques: OY, 


Titre 


Industries manufacturiéres au Canada: revue générale 
31-203 Volume I: Industries, par province 
31-201 Volume II: Données et analyses supplémentaires 


Rapports géographiques 

31-204 Industries manufacturières du Canada: provinces de l’Atlantique 
31-205 Industries manufacturières du Canada: Québec 

31-206 Industries manufacturières du Canada: Ontario 

31-207 Industries manufacturières du Canada: provinces des Prairies 
31-208 Industries manufacturières du Canada: Colombie-Britannique, 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 
31-209 Industries manufacturières du Canada: Répartition géogra- 
phique! 


Rapports sur organisation industrielle 


31-210 Industries manufacturiéres du Canada: forme d’organisation et 
taille des établissements 


Rapports sur les marchandises 


31-211 Products Shipped by Canadian Manufacturers 
31-212 Consommation de contenants et autres matières d'emballage, 
par industrie manufacturière 


1 Principales statistiques sur les industries pour les régions économiques, 
les divisions du recensement et comtés, les régions métropolitaines de recense- 
ment et les municipalités. 


A lexception de Products Shipped by Canadian Manufacturers 
(numéro de catalogue 31-211), tous les rapports de la série générale pa- 
raissent en anglais et en français. 


En plus de ces rapports généraux, il existe quelque 135 rapports 
annuels sur des industries particulières; ceux-ci contiennent les données 
suivantes: quantité et valeur des produits expédiés et des matières uti- 
lisées par chaque industrie, certaines des statistiques principales publiées 
dans les rapports généraux et certaines données supplémentaires sur 
chaque industrie. 


On publie un bulletin provisoire sur pratiquement chaque in- 
dustrie et pour la plupart des rapports généraux; ces bulletins provi- 
soires sont envoyés automatiquement aux abonnés aux rapports défi- 
nitifs pertinents. On peut également s’abonner en bloc à la série de 


bulletins provisoires ($3.50 pour le recensement des manufactures 
de 1970). 


Le bulletin d'abonnement contient une liste de tous les rapports 
du recensement des manufactures; on peut obtenir le bulletin d’abon- 
nement en en faisant la demande à Distribution des publications, 
Statistique Canada, Ottawa. 
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SELECTED STATISTICS, BY MAJOR GROUP, FOR ONTARIO, 


EXPRESSED AS A PERCENTAGE OF CANADA, 


1969 


CERTAINES STATISTIQUES, PAR GROUPE D'INDUSTRIES DE L'ONTARIO, 


EN POURCENTAGE DE L'ENSEMBLE DU CANADA, 


INDUSTRY GROUP 
GROUPE DINDUSTRIES 


ELECTRICAL PRODUCTS INDUSTRIES 


NOUSTRIE DE CAOUTCHOUC 


PRIMARY METAL INDUSTRIES 

NOUSTRIE MÉTALLIQUE PRIMAIRE 

METAL FABRICATING INDUSTRIES (EXCEPT MACHINERY 

AND TRANSPORTATION EQUIPMENT INDUSTRIES) = 


INDUSTRIE DES PRODUITS METALLIQUES (A L'EXCLUSION 
DES MACHINES ET DU MATÉRIEL DE TRANSPORT) 


CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS INDUSTRIES —__ 
INDUSTRIE CHIMIQUE ET DES PRODUITS CONNEXES 


MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DIVERSES 


PAPER AND ALLIED INDUSTRIES = 
INDUSTRIE DU PAPIER ET PRODUITS CONNEXES — 


TOBACCO PRODUCTS INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU TABAC 


PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES _ 
IMPRIMERIE, EDITION ET INDUSTRIES CONNEXES 


FURNITURE AND FIXTURE INDUSTRIES _ 
INDUSTRIE DU MEUBLE ET DES ARTICLES. DAMEUBLEMENT 


TRANSPORTATION EQUIPMENT INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU MATERIEL DE TRANSPORT 


TEXTILE INDUSTRIES 
INDUSTRIE TEXTILE 


NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS INDUSTRIES = 
INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 


LEATHER INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU CUIR 


FOOD AND BEVERAGE INDUSTRIES 


INDUSTRIE DES ALIMENTS ET BOISSONS 


WTTING MILLS, Meu Ur 
BONNETERIE 


PETROLEUM AND COAL PRODUCTS INDUSTRIES 


CLOTHING INDUSTRIES 
INDUSTRIE DU VETEMENT F re 


WOOD INDUSTRIES 


INDUSTRIE DU BOIS 
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NOMBRE DETABLISSEMENTS 
TOTAL EMPLOYEES 


VALEUR AJOUTÉE TOTALE ~ 


ONTARIO — REVIEW OF 1969 


Although the growth of the manufacturing indus- 
tries slowed from that of the previous year, when 
measured in gross domestic product terms, the value of 
shipments of goods of own manufacture and the value 
added (total activity) both increased in Ontario to 
levels, in current dollar terms, which were twice the 
1961 values. In this same period the number of em- 
ployees engaged in the manufacturing industries in 
Ontario increased 29 % with salaries and wages in- 
creasing 98 %. 


The value of shipments of goods of own manu- 
facture reached $23.8 billion in 1969, 8.7 % above 
the 1968 level, which compares with an average annual 
rate of increase(1) of 9.4 % for the 1961-1969 period. 


Value added by manufacturing activity amounted 
to $10,637 million, an increase of 9.5 % over 1968; 
at the level of total activity, including non- 
manufacturing activity, total value added was $11,523 
million, up 9.6 %. Wages paid to production and re- 
lated workers in manufacturing activity reached $3,550 
million, up 9.6 % from the previous year; the salaries 
and wages paid to all employees of the manufacturing 
industries in Ontario in 1969 was $5,661 million, 
tip 9e5%; 


ONTARIO — REVUE DE 1969 


Bien que la croissance des industries manufacturiéres ait 
été plus lente que l'année précédente, la valeur de marchan- 
dises de propre fabrication et la valeur ajoutée (activité to- 
tale) mesurées en termes de produit intérieur brut, en dollars 
courants ont toutes deux doublé en Ontario en 1961. Au cours 
de la méme période, le nombre d'employés des industries manu- 
facturières en Ontario a augmenté de 29 % et les traitements 
et les salaires de 98 %. 


La valeur des expéditions de marchandises de propre 
fabrication a atteint 23.8 milliards de dollars en 1969, soit 
8.7 % de plus qu'en 1968, le taux annuel moyen d' augmentation(1) 
pour la période de 1961-1969 étant de 9.4 %. 


La valeur ajoutée par l'activité manufacturière s'est 
chiffrée à 10,637 millions de dollars, soit une augmentation 
de 9.5 % Conan à 1968; pour l'activité totale, y 
compris l'activité non manufacturière, la valeur ajoutée totale 
se chiffrait à 11,523 millions soit une augmentation de 9.6 %. 
Les salaires payés aux travailleurs de la production et connexes 
de l'activité manufacturière ont atteint 3,550 millions, ce 
qui représente une augmentation de 9.6 % depuis l'année pré- 
cédente; les traitements et les salaires payés à tous les em- 
ployés des industries manufacturiéres en Ontario en 1969 se sont 
chiffrés & 5,661 millions de dollars, soit une augmentation 
de 9.5 %. 


TABLE A. Average Annual Rates of Change, Total Employees 


TABLEAU A. Taux annuels d'évolution, total des employés 


Initial year 


Final year — Année finale 


Année d'entrée 1969 1967 1966 1965 1964 1963 1962 


OO MP Re ete seen ls state relate ele doter reterere 329 
1962 re etete Sie ie ete e niet slerete staverels Paha wears b 5° 
1963 . ° rose: Be tie ie shvie alia ane of ots 299 
1964 ..... cc DOPAGE . 222 
GS ees er. A hante TROL OOS bombe rte 12 
OGG ite ENT te ches b Seater atatanpiieretate vs AS CHE Sb Lika 0 
DOG siete di sie efels s'en de ae ete 1n ee ee dote savete aie 0.5 
LIEN ME ete : SPM RL ets ete aise Watccetere 1.8 


The year-to-year change in 1969, for the number 
of production and related workers engaged in manu- 
facturing activity, an increase of 1.9 %, reversed the 
downward trend of the two previous years, but the total 
did not regain the level achieved previously in 1966. 
Table A shows the average annual rates of change of em- 
ployees of the manufacturing industries of Ontario for 
the period 1961-1969 inclusive. 


Ontario was, in 1969, Canada's largest manufac- 
turing province, accounting for 51.9 % of the value of 
shipments of goods of own manufacture by Canada's man- 
ufacturing industries. The province's shares of some 
other principal statistics of the manufacturing in- 
dustries were as given in Table B. 


Value added by manufacturing activity averaged 
$1,440 per capita of population in Ontario, in 1969; 
this is the highest of any Canadian province and com- 
pares with the Canadian average of $959. Salaries and 
wages paid to all Ontario employees in manufacturing 
averaged $6,858 per employee, compared with $6,378 
the year before, and an all-Canada figure of $6,475 
for 1969. This increase of 7.5 % from 1968 is the 


(1) "Average annual rates of change" or "average annual 
rates of increase" in this report are calculated 
by the least squares of logarithms method. 


4.5 4.0 
4.2 


La variation annuelle du nombre de travailleurs de la 
production et connexes employés dans l'industrie manufacturière 
(augmentation de 1.9 %) a représenté un renversement de la 
tendance à la baisse des deux dernières années, mais ce total 
est resté inférieur au niveau atteint en 1966. Le Tableau A 
montre les taux annuels d'évolution du nombre d'employés des 
industries manufacturiéres en Ontario pour la période 1961- 
1969 inclusivement. 


En 1969, l'Ontario s'est constituée la province dominante 
du Canada par son activité manufacturiére, qui a produit 51.9 % 
de toute la valeur des expéditions de marchandises de propre 
fabrication dans les industries canadiennes de transformation. 
Le Tableau B montre l'apport de la province en ce qui con- 
cerne d'autres statistiques principales de l'industrie manu- 
facturiére. 


En Ontario, la moyenne de la valeur ajoutée par l'activi- 
té manufacturiére a été de $1,440 par habitant en 1969; ce 
chiffre est le plus élevé de toutes les provinces; la moyenne 
nationale correspondante est de $959, La moyenne des traite- 
ments et salaires de tous les employés de l'industrie manufac- 
turiére en Ontario a été de $6,858 par employé contre $6,378 
l'année précédente et $6,475 pour l'ensemble du Canada en 1969, 
Cette augmentation de 7.5 % par rapport à 1968 représente 


(1) Les "taux annuels d'évolution" et les "taux annuels moyens 
d'augmentation" ont été calculés par la méthode des 
moindres carrés de logarithmes. 


second largest year-to-year percentage increase since 
1961, and compares with the average annual rate of 
increase of 5.4 % for Ontario in the 1961-1969 
period. 


TABLE B. Selected Principal Statistics, 1969 


TABLEAU B. Certaines statistiques principales, 1969 


Manufacturing activity — Activité manufacturiére 


Production and related workers — Travailleurs de la production et con- 


NEXES: rat Sttuktntt.L net CRE he. Se Retest os Moats ere secs 574,694 48.3 
Man-hours paid — Heures-hommes payées ........................ Mo D DEL THON 2 UO OD. 29 48.5 
Wage sig Salaires mt stb Meet CS A ae ER Mee MMe MR tiation s S$ 35498195013 IR 3 
Value of shipments of goods of own manufacture — Valeur des expéditions 
de marchandises fdekpropre fabricaEton te RAR ERRE ale SR LT Lee ven S233 84/4773 ;450 51.9 
Value added —Walleur? outée eo. metecerien.. AI ae ae tne NN 6 3) 2 te cale lee $ 10,637,007, 837 521.18 
Total activity — Activité totale 
Emplovees =Total, Employés 2... 2. ofereiei els oes aleve = ols wnelevels tue creienele eee 825,462 LOSS | 
Salariestfand vagesilraitenents et Salaires ccm core dac-coe $ 5,660,928,908 5252. 
Valuevadded — Valeur ajoutée... mutant PORN Re eels Smt 5235266522 DS En 


Industry developments 


The manufacturing industries of Ontario are domi- 
nated by eight industries(2), which in 1969 accounted 
for 28 % of the employees, 35 % of the value of ship- 
ments of goods of own manufacture and 33 % of the 
value added, total activity. (This compares with 22 %, 
26 % and 26 % respectively at the Canada level for the 
same eight industries.) 


These dominant industries have, in Ontario, 
accounted for 41 % of the employee increase and 42 % 
of the increase in value of shipments of goods of own 
manufacture since 1961. In the 1968-1969 period they 
had increases which equalled 62 % of the growth in 
employees, and 45 % of the increase in the value of 
shipments of goods of own manufacture. 


The performance of many industries in Ontario 
during 1969 was affected by the strikes and lock- 
outs (3) which occurred during the year. In the manu- 
facturing sector itself, the number of strikes and 
lockouts and their duration in man-years declined from 
the levels of 1968. However, many construction- 
oriented manufacturing industries were affected by 
the strikes that occurred in the construction indus- 
tries, which, although not increasing greatly in num- 
ber from 1968, did increase in magnitude in relation 
to the number of workers involved and in man-days 
lost. Iron and steel mills and Smelting and refining, 
had their performance, in 1969, affected by work- 
stoppages in these industries as well as in mining. 


(2) The manufacturing industries are Pulp and paper 
mills, S.I.C. 271; Commercial printing, S.1.C. 286; 
Iron and steel mills, S.I.C. 291; Miscellaneous 
machinery and equipment manufacturers, S.I.C. 315; 
Motor vehicle manufacturers, S.I.C. 323; Motor 
vehicle parts and accessories manufacturers, S.I.C. 
325; Communications equipment manufacturers, S.I.C. 
335; and Manufacturers of electrical industrial 
equipment, S.I.C. 336. 

Source: Strikes and Lockouts in Canada: 
Labour Department, Information Canada. 


(3) 


annual, 


ONTARIO 


le deuxiéme pourcentage d'augmentation annuelle en importance 
depuis 1961, le taux annuel d'augmentation pour 1'Ontario 
étant de 5.4 % pour la période 1961-1969, 


Percentage of 
Canada total 


Provincial 
Total 


Pourcentage du | 
total canadien | 


Evolution de l'industrie 

Les huit principales industries(2) de l'Ontario représen- 
taient en 1969, 28 % des employés, 35 % de la valeur des expé- 
ditions de marchandises de propre fabrication et 33 % de la 
valeur ajoutée (activité totale). (Pour l'ensemble du Canada, 
les taux correspondants pour ces industries s'établissent res- 
pectivement à 22 %, 26 % et 26 %.) 


En Ontario, ces principales industries ont représenté 
41 % de l'augmentation du nombre d'employés et 42 % de la 
valeur des expéditions de marchandises de propre fabrication 
depuis 1961. Pour la période 1968-1969, les augmentations 
ont représenté 62 % de l'accroissement des effectifs et 45 % | 
de l'augmentation de la valeur des expéditions de marchandises 
de propre fabrication. ‘ 

Au cours de 1969, l'activité de beaucoup d'industries on- 
tariennes a été perturbée par les gréves et les lock-out(3). 
Dans le secteur manufacturier, le nombre de gréves et de lock- 
out et leur durée en années-hommes a diminué comparativement à. 
1968. Cependant, beaucoup d'industries manufacturiéres dont 
les produits sont destinés à la construction ont été touchées 
par les gréves survenues dans les industries de la construc- 
tion; bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus de gréves qu'en 
1968, ces derniéres ont augmenté en ampleur par le nombre de 
travailleurs touchés et de jours-hommes perdus. L'activité . 
des industries du fer et de l'acier et des industries de la 
fonte et de l'affinage a subi une baisse en 1969 du fait des. 
arréts de travail dans ces industries ainsi que dans les mines. 


(2) Les industries manufacturières sont: Les usines de pâtes 
et papier, C.T.I. 271; Imprimerie commerciale, C.T.I. 286; 
Industrie du fer et de l'acier, C.T.I. 291; Manufacturiers 
de machines et matériel divers, C.T.I. 315; Manufacturiers | 
de véhicules automobiles, C.T.I. 323; Manufacturiers de 
pièces et accessoires d'automobiles, C.T.I. 325; Manufac- 
turiers de matériel de télécommunication, C.T.I. 335; 
Manufacturiers de matériel électrique industriel, C.T.I. 
336. | 
Source: Grèves et lock-out. au Canada: publication 

annuelle, du Ministére du travail, Information Canada. 


(3) 


The level of construction in Ontario, and to a 
lesser extent Canada, influences the shipments of many 
urable goods-producing manufacturers in Ontario. The 
alue of new construction in the province increased 
10 %(4) over the previous year, with the value of new 
residential construction increasing 20 %; housing 
starts(5) increased 1.3 % for Ontario and 6.9 % for 
Canada as a whole. 


The capital and repair expenditures(6) by the 
manufacturing industries of Ontario equalled $1,900.9 
million in 1969, an increase of 15.6 % over the 
previous year, with the transportation, chemical and 
metal fabricating industry groups accounting for 
over one-half of the increase in expenditures. 


Tables Cl and C2 show the numerical change of 
employees between 1968 and 1969 for all of the manu- 
facturing industry groups and for those individual 
industries (in instances where data for one or both 
years are not confidential) which have employee changes 
of 400 or more. 


In 1969, a few of the head offices, sales offices 
and auxiliary units which were in 1968 classified at 
the industry group level were classified to individual 
industries. The effect of this reclassification was 
in most instances minor. The exception was in the 
Electrical products industries, where the total ac- 


tivity of some industries was significantly influenced 


by the addition of these units. 


For the second year in succession a decrease in 
the number of employees engaged in the food and bever- 
age industries of Ontario occurred. This decline of 
almost 2,000 employees was concentrated in four manu- 
facturing industries; Slaughtering and meat processors, 
where the number of animals processed declined, a situ- 
ation similar to that of 1966; the Dairy products in- 
dustry, Bakeries and Confectionery manufacturers, where 
declines were a continuation of the consolidation and 
modernization programs in effect in these industries. 


The expansion continued in the Canadian motor 
vehicle industries, concentrated to a large degree in 
Ontario, during 1969 with the number of motor vehicles 
manufactured and shipped by Canadian industries in- 
creasing 16 % and exports of these vehicles increasing 
35 % over the previous year's level. However, the 
Aircraft and parts manufacturers continued to suffer 
in Ontario, and in Canada as a whole, froma lack of 
new orders substantial enough to sustain the industry 
at its previous level of employment. 


Plastics fabricators, n.e.s., continued their 
expansion during 1969. Since 1961 the employment in 
this industry has increased by 182 % in Ontario, with 
the value of shipments of goods of own manufacture 
increasing by 380 %. 


Employment in Manufacturers of household radio 
and television receivers increased substantially over 
the 1968 level, a large proportion of which can be 
attributed to the importance of colour television as 
the growth sector of the industry. 


(4) Source: Construction In Canada: annual, Catalogue 
No. 64-201, Statistics Canada. 

(5) Source: Canadian Housing Statistics: annual, Central 
Mortgage and Housing Corporation. 

(6) Source: Private and Public Investment in Canada: 
annual, Catalogue No. 61-205, Statistics Canada. 


ONTARIO 7 


La construction en Ontario et, à un degré moindre, au 
Canada, a influencé les expéditions de beaucoup d'industries 
de biens durables en Ontario. La valeur de la construction 
neuve dans la province a augmenté de 10 %(4) par rapport à 
l'année précédente, grâce à l'augmentation de la valeur de la 
construction résidentielle; les mises en chantier(5) ont aug- 
menté de 1.3 % pour l'Ontario et de 6.9 % pour l'ensemble du 
Canada. 


Les dépenses en immobilisations et réparations(6) des 
industries manufacturières de l'Ontario ont atteint 1,900.9 
millions de dollars en 1969, soit une augmentation de 15.6 % 
par rapport à l'année précédente; plus de la moitié de 
l'augmentation des dépenses est attribuable aux groupes d'in- 
dustries du matériel de transport, de l'industrie chimique et 
des produits métalliques. 


Les Tableaux Cl et C2 indiquent la variation du nombre 
d'employés de 1968 à 1969 pour tous les groupes de l'industrie 
manufacturière et pour chacune des activités économiques où la 
variation a été égale ou supérieure à 400 (chaque fois que les 
données pour l'une ou les deux années n'étaient pas confiden- 
tielles). 


En 1969, quelques-uns des sièges sociaux, bureaux de 
vente et unités auxiliaires qui avaient été classés dans les 
groupes d'industries en 1968, ont été reclassés dans les 
industries individuelles. Ce reclassement n'a eu, dans la 
plupart des cas, que des effets peu importants. Les indus- 
tries des appareils et du matériel électriques sont les seules 
où l'activité totale de plusieurs industries ait été touchée 
de façon importante par l'addition de ces unités. 


Pour la deuxième année consécutive, il y a eu baisse du 
nombre d'employés des industries des aliments et boissons en 
Ontario. Cette baisse de près de 2,000 employés a principale- 
ment porté sur quatre industries manufacturières: l'industrie 
de l'abattage et la préparation de ia viande, où le nombre 
d'animaux a diminué, a connu une situation semblable a celle 
de 1966; la baisse enregistrée dans 1'Industrie laitiére, les 
Boulangeries et les Manufacturiers de confiserie était une 
conséquence des programmes de concentration et de modernisation 
en vigeur dans ces industries. 


En 1969, les industries canadiennes de voitures automo- 
biles ont continué leur expansion, principalement concentrée 
en Ontario, avec une augmentation de 16 % du nombre de 
véhicules automobiles fabriqués et livrés par les industries 
canadiennes et une augmentation de 35 % des exportations de ces 
véhicules par rapport à l'année précédente. Cependant, en 
Ontario et dans l'ensemble du Canada, les Manufacturiers 
d'avions et d'éléments n'avaient toujours pas suffisamment de 
commandes pour maintenir cette industrie à son ancien niveau 
d'emploi. 


Les Manufacturiers d'articles en matière plastique, n.c.a. 
ont continué à se développer au cours de 1969. Depuis 1961, 
l'emploi dans cette industrie a augmenté de 182 % en Ontario, 
et la valeur des expéditions de marchandises de propre fabri- 
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cation y a augmenté de 380 %. 


L'emploi dans les Manufacturiers d'appareils électro- 
ménagers de radio et de télévision a augmenté substantiellement 
comparativement à 1968, principalement à cause de l'importance 
de la télévision couleur en tant que secteur de croissance de 
l'industrie. 


(4) Source: Construction In Canada: publication annuelle, 
n° de catalogue 64-201, Statistique Canada. 

(5) Source: Statistique du logement au Canada: publication 
annuelle, Société centrale d'hypothèque et de logement. 


(6) Investissements privés et publics au Canada: publication 
annuelle, n° de catalogue 61-205, Statistique Canada. 


Industry fluctuations are subject to the effects 
of reclassification of establishments. No attempt is 
made in this analysis to take into account any effect 
upon employment of changing productivity. All values 
are on the basis of current doilars unless otherwise 
stated. 


Historical Data 


Data of certain industries were revised or 
affected by classification changes for the years of 
1961-1963 at the time of issuance of the results of 
the 1964 Census of Manufacturers. Users making his- 
torical comparisons should, therefore, use 1961-1963 
data from the 1964 reports of this series rather than 
from the reports for the three earlier years. 


Also, in the 1966 Census of Manufacturers, S.I.C. 
3993 was discontinued and included in S.I.C. 3999, In 
the 1968 Census the three four-digit industries com- 
prising S.I.C. 101 (S.I.C. 1011, 1012 and 1013) were 
discontinued and only the three digit classification 
continues; likewise, in the same Census the breakdown 
of S.1.C. 139 into S.I.C. 1391 and 1392 was dis- 
continued. 


Beginning with the 1969 Census, S.I.C. 107, Pro- 
cess cheese manufacturers, was discontinued and es- 
tablishments from that industry have been included in 
S.I.C. 105, Dairy products industry. 


See the 1968 issue of this report for an ex- 
planation of a change in the definition of the pro- 
duction figure which is published in place of value 
of shipments of goods of own manufacture for S.I.C. 
3027#321,2326%an08327: 


Notes on "Concepts and Definitions" omitted from 
this report for reasons of economy may be obtained from 
the Manufacturing and Primary Industries Division of 
the bureau upon request. These are essentially the 
same as those published in 1965 reports of this 
series, but do record the introduction, beginning 
with the 1966 Census, of use of the same reporting 
year for all employee data as for other data. Pre- 
viously, respondents basing their return on a finan- 
cial year differing from the calendar year were re- 
quested to report employee data for the calendar 
year (the preferred period for all data under both 
sets of reporting instructions). 


Double Counting 


The user is cautioned against adding data from 
Table 7 in a manner resulting in double counting. For 
selected three-digit industries, both the three-digit 
totals and their constituent four-digit totals are 
shown. The principal purpose for this is to make more 
information available within confidentiality require- 
ments of the Statistics Act. 


ONTARIO « 


Les fluctuations de l'industrie peuvent subir les effets 
de la reclassification des établissements. On n'a pas tenté, | 
aux fins de la présente analyse, de tenir compte de l'influ- 
ence sur l'emploi des variations de productivité. Toutes les 
valeurs sont en dollars courants. ; | 


: 


Données chronologiques | 


Au moment de la publication des résultats du recensement | 
des manufactures de 1964, les données pour certaines industries 
concernant les années 1961 à 1963, ont été révisées ou modifiée 
par suite de changements apportés à la classification. | 
Les utilisateurs désireux d'établir des comparaisons chrono- 
logiques devraient par conséquent consulter les données publiée 
dans les publications de 1964 pour les années 1961 à 1963, 
plutôt que celles qui se trouvent dans les publications sur ces 
trois années. | 


Mentionnons enfin qu'au cours du recensement de 1966, 
l'industrie 3993 de la C.T.I. a été discontinuée et incluse dan 
l'industrie 3999. Au cours du recensement de 1968, les trois © 
industries à quatre chiffres constituant le numéro 101 de la | 
C.T.I. (C.T.I. 1011, 1012 et 1013) ont été supprimées et seul 
le classement à trois chiffres est demeuré; en outre, lors 
du même recensement, la ventilation de l'industrie 139 de la 
C.T.I. à en sous-rubriques 1391 et 1392 a été abandonnée, 


À partir du recensement de 1969, les Fabricants du fro- 
mage refait (C.T.I. 107) ont été supprimés, et les établissemen 
de cette industrie ont été reclassés au n° 105 de la C.T.I. 
(Industrie laitière). 


On trouvera une explication du changement de définition 
de la valeur de production qui est publiée à la place de la 
valeur des expéditions de marchandises de propre fabrication 
pour les industries 302, 321, 326 et 327 de la C.T.I. dans la 
livraison de 1968 de la présente publication. 


Les notes concernant les "concepts et définitions", ne 
sont pas reproduites dans cette publication pour des raisons 
d'économie, elles peuvent être obtenues de la Division des 
industries manufacturières et primaires de Statistique Canada 
sur simple demande. Elles sont essentiellement identiques à 
celles que contenait la série correspondante de publications 
pour 1965 sauf qu'à partir du recensement des manufactures de 
1966, les renseignements sur le personnel portent sur la méme 
période que les autres données. Auparavant, les sociétés dont 
les déclarations visaient une année financiére différente de | 
l'année civile devaient faire porter les renseignements concer- 
nant le personnel sur l'année civile, (période de référence 
à laquelle les nouvelles comme les anciennes directives accor- 
dent la préférence). 


Duplication 


L'utilisateur des données doit prendre garde de ne pas 
additionner les données du Tableau 7 de manière à compter cer- 
taines données en double. Dans certains cas, le tableau pré- 
sente les données pour des industries à trois chiffres et pour 
leurs éléments à quatre chiffres. On veut par 1a fournir plus 
de renseignements, sans enfreindre les exigences de la Loi sur 


la statistique, en ce qui a trait à la confidentialité. 


ONTARIO 


| 
TABLE Ci. Analysis of Employment Changes by Industry Group, 1968 to 1969 


TABLEAU Cl. Analyse de la variation des effectifs, par groupe d'industries, 1968 à 1969 


Total employees 


Industry group(1) Total des employés 


Groupe d'industries(1) 


1968 1969 


No. — nomb. 


12 Primary metal industries — Industrie métallique 
DÉTMAÎTE . ee ee ee ce ace ie sree see pisse eee oo se 69,500 655532 
14 Machinery industries (except electrical machinery) — 
Industrie de la machinerie (sauf le matériel 
électrique)... Rene se ee à MR ins de de close Bb gis? 555722 
15 Transportation equipment industries — Industrie du 
matériel de transport .............0. Pac Ae Dc 96,146 100,032 
16 Electrical products industries — Industrie des appa- 
reils et du matériel électriques ...... rare esas a denis 795292 82,258 
| 20 Miscellaneous manufacturing industries — Industries 
manufacturières diverses ......... SE RS A 475103 50,092 
| Lg Metal fabricating industries (except machinery and 
transportation equipment industries) — Industrie des 
produits métalliques (à l'exclusion des machines et 
du matériel de transport) .......... 55 SRI Go OO 79,268 81,594 
L Food and beverage industries — Industrie des aliments 
iD OLS SOINS sais eee à se hers sieieie SA DO OOO OOO 88,096 86,167 
5 Textile industries — Industrie textile ............... 29,287. 30,885 
10 Paper and allied industries — Industrie du papier et 
produits connexes ,...............e.e 44,384 MNT 
9 Furniture and fixture industries — Industrie du meuble 
et des articles d'ameublement ............ se. : DO 22. 21,387 
19 Chemical and chemical products industries — Industrie 
chimique et des produits connexes ........ eee 3 41,415 42,197 
17s Non-metallic mineral products industries — Industrie 
des produits minéraux non métalliques .............. 25,966 26,649 
8 Wood industries — Industrie du bois .................. 18,489 18,191 
7 Clothing industries — Industrie du vétement ....... 24,416 24,125 
3 Rubber industries — Industrie du caoutchouc .... 165972 17,262 
6 Knitting mills — Bonneterie ............... otek ers 8,082 7,826 
4 Leather industries — Industrie du cuir ......... vai 14,076 
18 Petroleum and coal products industries — Industrie des 
dérivés du pétrole et du charbon ......... ce ale tet choke 8,614 8,724 
2 Tobacco products industries — Industrie du Pabacivercier 2,327 3,405 
11 Printing, publishing and allied industries — Impri- 
merie, édition et industries connexes ........++e.. 43512 43,566 
All industries — Total — Toutes industries 810,724 825,462 


Change 
Variation 

1968-1969 
3,968 — 5.7 
3,910 Wee 
3,886 4.0 
2,966 S87) 
2,389 SIAL 
2,326 29 
— 1,929 — 2.2 
1,648 56 
1,388 BEL 
A ARS 5135 
782 1.9 
683 256 
— 298 — 1.6 
— 291 — 1,2 
290 17 
— 256 — 3.2 
— 145 — 1.0 
110 18 
78 725 
54 0.1 
14,738 À tt ot 


1961-1969 


21.0 


56.4 


69.7 


43.1 


SET 


11.0 


29/52 


(1) Industry groups ranked by size of contribution to net change in total employees. — Les groupes d'industries sont ordonnés 


suivant l'importance de leur contribution à la variation nette des effectifs totaux. 
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335 


315 


ZO 
322 


323 


295 
336 


326 


334 


318 


2291 


385 


304 


305 


105 
32 


339 


3811 


101 


296 


266 


274 


261 


306 


(1) Industries, 


ONTARIO 


TABLE C2. Analysis of Changes of 400 or More Employees by Industry, 
1968 to 1969 


TABLEAU C2. Analyse de la variation des effectifs pour 400 employés ou plus, 
par industrie, 1968 à 1969 


Industry (1) 


Industrie(1) 


Communications equipment manufacturers — Manufacturiers 
de matériel deMtéléCconmmunicaET On ete he es s-sse-ec se 


Miscellaneous machinery and equipment manufacturers — 
Manufacturiers de machines et matériel divers ......... 


Iron and steel mills — Industrie du fer et de l'acier ... 


Motor vehicle parts and accessories manufacturers — 
Manufacturiers de pièces et accessoires d'automobiles 


Motor vehicle manufacturers — Manufacturiers de véhicules 
automobiles ..... rires. Lee lalela ere alsiele cie sie ele si etele 


Smelting and refining — Fonte et affinage .............. 


Manufacturers of electrical industrial equipment — Manu- 
facturiers de matériel électrique industriel .......... 


Railroad rolling stock industry — Manufacturiers de 
matérdels roullant devchemin, (de Fer ere. cocon 


Manufacturers of household radio and television recei- 
vers. — Manufacturiers d'appareils électro-ménagers de 
TadTomet. deitéléevisiont. 20e. 2h :.. MUR RE. use 


Office and store machinery manufacturers — Manufacturiers 
desmachines de bureau et delmagasin 432.75. eee 


Automobile fabric accessory manufacturers — Manufactu- 
riers? d'accessoiresPdlautomobile, en tissu @......\+.-6+ 


Plastics fabricators, n.e.s. — Manufacturiers d'articles 
en Ma tL ere (plastique) ini Cea sake han sseeese ses ss dos se 


Metal stamping, pressing and coating industry — Industrie 
de l'estampage, du matriçage et du revêtement des 


ME PAWEE AK crore o's cele buhe ec ae sai ee se a ee a slave Sole 


Wire and wire products manufacturers — Industrie du fil 
mécal Liquegetmsesmproduilt Ss) ER. eee se serum Ce CE 


Dairy) products; — imdustrie laitière 2... ceces 


Aircraft and parts manufacturers — Manufacturiers d'a- 
vions et d'éléments ., 


eee cere ecocesre seer eerseece eeeeceresecee 


Manufacturers of miscellaneous electrical products — 
Manufacturiers d'appareils électriques divers ......... 


Instrument and related products manufacturers — Manu- 
facturiers d'instruments et produits connexes ........ - 


Slaughtering and meat processors — Abattage et prépara- 
tion Wesia viande, 0.2 


_......... 


Aluminum rolling, casting and extruding — Laminage, 
lage et refoulage de 1'aluminum 


ele ele aa ris le 616) ole, = = 2 218 as lets le 


Miscellaneous furniture industries — Industries diverses 
dutmeuble:.. ER creole ote eae ee ere 


Miscellaneous paper converters — Diverses transformations 
du papler ...-.... sales 


Household furniture industry — Industrie des meubles de 


maison sosie os 5 else ess s exe w se Gale o se 6 » Sato aie e 6:6 ° 0 ee 


Hardware, tool and cutlery manufacturers — Manufacturiers 
de quincaillerie, d'outils et de coutellerie .......... 


Total employees 


Total des employés 


1968 


22400 


815556 
355312 


38,238 


33,169 
11,518 


18,674 


2,305 


5,582 


8,881 


2,986 


12,346 


TS 72 


10,512 
12,346 


15,264 


8,037 


10,321 


10,960 


35977 


57331 


9,964 


11,544 


9,854 


18,982 


11,182 
OL 


14,681 


8,613 


10,837 


10,450 


4,427 


5,773 


107598 


11,958 


10,262 


Change — Variation 


1968-1969 


0 


576 


516 


— 510 


450 


442 


435 


414 


408 


iles) 
33.4 


7.4 


4.5 


6.4 
mo 


if 


1961-1969 


18.0 


25,9 


48.6 


2925 


56.9 


for which data are not confidential, ranked by size of contribution to net change in total employees. — Les 


industries dont les données ne sont pas confidentielles sont ordonnées suivant l'importance de leur contribution à la 
variation nette des effectifs totaux. 


wy 


TABLE D. Selected Statistics of the Manufacturing Industries of Ontario by Total Employed 
per Establishment, 1968-1969 


TABLEAU D. Certaines statistiques de l'industrie manufacturière de l'Ontario suivant le nombre de 
personnes occupées par établissement, 1968-1969 


1968 1969 


Value of 
shipments of 


Value of 
shipments of 


Size group Establish- goods of own Total Establish- goods of own Total 
= ments manufacture employees ments manufacture employees 
Tranche de taille _ _ _ _ _ — 
Établisse- Valeur des Total des Établisse- Valeur des Total des 
ments expéditions de | employés ments expéditions de | employés 


marchandises 
de propre 
fabrication 


marchandises 
de propre 
fabrication 


No. — nomb. No. — nomb. 


_ D Re eee sp eniele cree see 136,851 142,636 5,329 
5 — LEE... So MP DS SO 608,247 641,486 29,300 
15 — LS) SB OCOOOU DOO OC 5056000000 1,860,660 20395912 83,491 
50 — 9900 ht one eee 2,001, 686 2,060, 666 82,148 
100 — 199 .........seee TOC mc 2,996,429 P11, 773 808 3SSU28, 20 115597 
200 — 499 ..cccrevccccccvccvceccs a0 4,211,425 1675 395 586 4,648, 329 1767251 
500 — 999 ........sessree STOOL : 2,753,424 3,084,610 105,279 
1,000 — 1,499 .......s.ssossssressse 1,582,742 1,716,808 52,579 
1,500 — ....sssssrsossssessesee cece D, 915457 145,764 41 6,384,955 141,249 
Head offices, sales offices, and 
auxiliary units — Siéges sociaux, 
bureaux de vente et unités 
AUXIUPAIKES! wes wie wee due does» » oo « 352939 
Total ...... nocelree Done piste ¢ ose Ce » 21,942,620 810,724 12,974 23,847,773 825,462 


Source: 1968 and 1969 Annual Census of Manufactures Preliminary Bulletin, Catalogue 31-210 P, Statistics Canada — Recensement 
annuel des manufactures 1968 et 1969, bulletin provisoire, n° de catalogue 31-210 P, Statistique Canada. 
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ONTARIO 


TABLE 1. SELECTED PRINCIPAL STATISTICS OF THE MANUFACTURING INDUSTRIES, 1931 - 19690) 
TABLEAU 1. CERTAINES STATISTIQUES PRINCIPALES DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES, 1931 - 19690) | 


Cost at Value of Value 
plant of shipments of Value added- 
Establish- materials goods of own added by Total Salaries and total 
Year ments used manufacture(2) manufacture employees(3) wages(3) activity(3) 
Année Etablisse- Coût à Valeur des Valeur ajoutée Total des Traitements Valeur 
ments l’établis- expéditions de par la employés(3) et ajoutée- 
sement marchandises fabrication salaires(3) activité 
des matières ; . propre total e(3) | 
utilisées abrication(2) | 
No, — nomb. $'000 No. — nomb. $000 | 
| 
LOSI WEY. LENS... RON. INIST... 4. 1408 9,546 597,121 1,257,450 624,809 257,601 PAST eal US) 
LOS 2 wm Scere fee. tte Lente PSE de 9,230 459,280 974,522 481,980 227,859 241,163 
1933 cree ce Sis katte aan sel hg ala ae de re 9,542 464,545 958,770 465,104 224,816 220,530 
VUES to oc in icone eel v or Toone 9,698 609,875 1,205,418 562,399 248,761 256,970 
VOSS) us date ON PESTE EE 0 9,636 717,863 1,363,185 609, 642 270,449 289,982 | 
1936.44 08e ET RE RS EM se 02753 822,884 155473552 686,471 288,992 314,873 
OE FPA oo Biers pore) on Ol Ilo EEC SOO CHO ROI 9,796 1,025,872 1,880,388 804,703 321,743 373,018 | 
SE RE LE EL AE AO PE re CRE ER ri 9,883 909,959 1,712,496 7575622 314276 362,351 | 
LOST ae EE Mae ie tee hide iota 9,824 907,011 1,745,675 791,429 318,871 378,376 | 
TOO RS ei Bern cie ee 2e 10,040 L236, 1359 2,302,015 1,004,530 372,643 479,399 
| 
ER de conte à nb EE ic yt a à 2 510 TRS ITS À 10,250 1,683,912 35127757 1,360,056 468,230 660,722 re 
TI A Rene RER SIN RE 10,711 2,056,747 3,817,396 1,671,130 542,958 840,784 ne | 
OL EU Me à na nu in le ae 10,587 2,278,872 4,221,101 1,844,652 570,017 956,399 
EVE sie alors tata debts ler cel eee ee cena Ne ere te 1e 10,730 2,310,348 4,339,798 1,930,044 564,392 975,038 
POS a alia a singe Pace ate ume cee la ete eens dé 10, 869 2,148,291 3,965,069 1,720,938 518,056 883,483 
Wg ee ce à ne col CRE se one ca DRE 11,424 2,001,901 3,754,524 1,659,285 498,120 845,217 
BOG. a arte rave RE bio ard eden of Een oe 11,860 2,651,698 4,903 ,473 2,136,014 537,581 1,037,977 
LL, Seen MCE Ce Sn On Tee Ate, M Me 12,118 3,118,084 5,742,270 2,486,008 S51 S56 1,210,438 
DSA oS Bins eee de Moines mere is ants’ - ee 12,951 3,256,455 6,103,805 2,708,554 557,180 1,305,544 
Be be IE CRE. 2.0 12,809 3,598,821 6,822,954 3,068,142 566,513 1,412,999 
cy eo PE Re ee 13,025 4,334,394 8,074,731 3,569,400 599,433 1,669,387 
1060, OS es oss ET ON CRU ih eee 13,172 4,387,431 8,372,174 3,811,107 609,696 1,844,186 
DE Re EN RD INR PAT A 13,114 4,560,135 8,876,505 4,130,126 634,554 2,017,982 
NOG RS, Ce ee a 13,178 4,412,537 8,533,167 3,930,730 598,914 1,954,767 
1955: espere nr ce LR 13,276 5,014,225 9,617,643 4,426,655 613,872 2,088,906 
DOME RICO RE PE ADO Te 13,275 5,683,753 10,655,099 4,868,570 641,190 2,310,634 
DST dust. AE OE x. Re 13,580 5,827,318 11,078,593 5,047,711 644,245 2,430,676 
DO GS re SE PO ET A DES Tel 13,276 5,704,319 10,864,028 4,914,074 606,362 2,412,655 
AS ES as ara ere et ts (ecu, OT sachets xe) VEN artes 13,081 6,190,618 11,668,461 5,332,082 615,746 2,564,684 
Basis: Revised Standard Industrial Classification and New Establishment Concept 
Base: Classification type revisée des industries et nouveau concept d'établissement 
NOL ee br Perse. PE RE rc dt 12,162 5,732,215 10,811,118 ia 636,162 2,410,286 ee 
BOS Gs iat eh M «Sh Pins cee ors, cS oe oo 11,858 5,624,613 10,579,486 4,740,812 598,969 2,391,435 tas 
ORNE PONS a. on ee tes 11,727 6,096,980 11,438,355 5,229,837 609,065 2,544,676 | : de, 
LOUE ASE OR OR E do 12,090 6,036,929 11,479,327 5,215;229 594,317 2,557,397 ; (#5 
LOG ret cre rh telela parsterels ste tree EE RE Dre ave 12,081 6,337,293 11,957,330 5,429,853 591,415 2,597,408 = 
ROGGE) de atest yc do EME a 2 12,419 6,129,239 11,563, 743 5,244, 846 638,757 2,859,652 5,553,191 
CPR DDC SO MR DTN. bie OO nn TS ES 12,585 6,944,729 12,919,454 5,815,088 662,533 3,078,549 6,149,611 
LOGS De ae are detre aie ore: UE 12,489 7,745,076 14,262,208 6,369,483 690,470 3,335,582 6,729,111 
DGA ce: TR Stes kets orients aby eee ates 12,781 8,627,975 15,842,949 7,066,985 728,936 3,666,810 7,489,116 
DOS Re CRU ie LOT 12,766 9,668,876 17,675,865 7,881,825 774,428 4,100,212 8,421,721 
UOC Gr ars PAS TE PO PRE Te oe eee 12,986 10,712,883 19,452,570 8,648,180 820,387 4,571,684 9,209,568 
NS oc ee ee SA TN «Seni 13,076 10,982,235 20,259 ,696 9,032,055 818,227 4,822,183 9,732,956 
LEIS: à URI SN RE Serta: Bo 12,932 11,932,954 21,942,620 9,714,889 810,724 5,171,178 10,516,406 
1969 DAR US AR CON RAGE NE 12,971 13,100,271 23,847,773 10,637,008 825,462 5,660,929 11,523,267 
(1) For principal changes in classification, concept and coverage during the 1931-1961 period, see footnotes to Tables 1 and 20 in the 1961 issue of Catalogue 


(2) 
(3) 


(4) 


No. 31-201, "General Review of the Manufacturing Industries of Canada". — Voir aux renvois des Tableaux 1 et 20 de l'édition de 1961, n° de catalogue 
31-201, intitulée "General Review of the Manufacturing Industries of Canada,’ les principales modifications apportées à la classification, au concept et à 
la couverture entre 1931 et 1961. 

Prior to 1952, the basis of collection was gross value of products. — Avant 1952, la collecte était fondée sur la valeur brute des produits. 

Beginning with the second set of 1961 data shown, some statistics are compiled for "Manufacturing activity" and others for "Total activity". "Total activ- 
ity" includes non-manufacturing activities of manufacturing establishments and activities of separate head offices, sales offices and auxiliary units. 
"Total employees" and "Salaries and wages" in the revised 1961 and subsequent data are thus not comparable with earlier statistics under the same head- 
ings. — A compter de la deuxiéme série de données pour 1961, certaines données statistiques sont calculées pour l'''activité manufacturière" et d'autres 
pour l'"activité totale". L'"activité totale" comprend les activités non manufacturières des établissements et celles des siéges sociaux séparés, des bu- 
reaux de vente et des unités auxiliaires. Les données rectifiées de 1961 et celles des années subséquentes sous les en-têtes "Total des employés! et "Total 
traitements et salaires" ne sont donc pas comparables à celles qui figuraient précédemment sous les mêmes en-têtes. 

These 1961 data embody revisions or classification changes introduced since issuance of the 1961 data shown first above. For descriptions of these changes 
see the 1962 and 1964 issues of Catalogue No. 31-203, "Manufacturing Industries of Canada: Section A, Summary for Canada", — Ces données pour 1961 résul- 
tent des rectifications et des changements de classification apportés depuis la parution des données de 1961 qui figurent les premières. Voir aux éditions 
de 1962 et 1964, nO de catalogue 31-203, intitulées "Industries manufacturiéres du Canada: Section A, Sommaire", la description de ces modifications. 
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TABLE 2. PERCENTAGE CHANGE IN SELECTED PRINCIPAL STATISTICS OF THE MANUFACTURING INDUSTRIES, 
BY PROVINCE AND INDUSTRY GROUP, 1968 TO 1969 
TABLEAU 2. VARIATION PROPORTIONNELLE DE CERTAINES STATISTIQUES PRINCIPALES DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES, 
PAR PROVINCE ET GROUPE D’INDUSTRIES, 1968 À 1969 


Total activity 


Activité totale 


Manufacturing activity 


Activité manufacturière 


Value of 
shipments of 


Production and 
related workers 


Value 
added — 


Province and industry group Total employees 


- goods of own Value - total 
Bie aan eh cps hotes Travailleurs de la manufacture added Total des employés activity 
production et connexes = a = 
Valeur des Valeur Valeur 
expéditions ajoutée Salaries ajoutée — 
Number Wages de marchan- Number and wages activité 
- - dises de = = totale 
Nombre Salaires propre Nombre Traitements 
fabrication et salaires 


percentage — pourcentage 


CANADA... Mme telee cys = aies ena Me ee Wiig ie à rie eete soie 2.6 102 eZ 9.8 2.0 CE 10.1 
Newfoundland — Terre-Neuve ........................ 35 13.8 2244 2153 Se 13.4 30.2 
Prince Edward Island — fle-du-Prince-Edouard ...... 19.7 23.5 10.1 eS 15.6 18.6 125 
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ...--:-+ve sors cle soie 2,2 12.5 10.3 14.4 120 113 16.0 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick ................. 2.9 11.0 oles} 22,1 3.0 11,2 14.0 

Atlantic Provinces — Provinces de l'Atlantique .. 32 12.4 12,5 15° 3 2.6 11.8 17,2 
MAGDEC ere se me sie see esse see ee ele sie ete 2.5 9.6 9.1 8.8 Le 8.3 9.6 
RU. Re wor sin GEM miles à ces Scaltlarcjerets es 1.9 9.6 CET) 9. 5. Le C5 9.6 
MAILS boo cc dat rade cic ehovemre cece aa else de ete +s 4.8 12.9 9.9 9.7 2.8 10.1 9.4 
BeRiBE CHOWAN 2: 0e mesure à doino saone se aee as so os ese — 4.4 4.0 8.4 9.9 12,53 LE / 87 
PRO AS LR PPT ee waits à à ate me ele taree. a 0,8 aya dote avan 6.6 17.0 10.9 16,3 522 14.4 16.3 

Prairie Provinces — Provinces des Prairies ...... 4.4 13.5 10.2 43.0 3.1 11.5 1247 
British Columbia — Colombie-Britannique ........... 4.6 12.6 10.3 10.7 4.1 11.6 10.7 
Yukon and Northwest Territories — Yukon et 

Territoires du Nord-Ouest ,................4..... 14.2 17.9 5.2 16.0 19.0 26.2 22.9 

ONTARIO 
Food and beverage industries — Industrie des 

aliments et boissons ...................+....... — 1.6 75 6,5 6.6 — 2,2 6.3 6.5 
Tobacco products industries — Industrie du tabac 1.0 8.9 — 8.3 3108 22 10.8 SU: 
Rubber industries — Industrie du caoutchouc ....... 325 1307 1295 10.2 1072 11.4 10.8 
Leather industries — Industrie du cuir ............ - 1.1 5.4 3,3 1.8 - 1.0 5.0 2139 
Textile industries — Industrie textile ............ 6.2 14.5 16.0 18.5 5.6 12.6 18.5 
Knitting mills — Bonneterie ...................... — 3.0 4.8 - 1.3 0.1 — 3.2 3.8 0.4 
Clothing industries — Industrie du vêtement ....... — 0.7 6.4 1.7 1.0 = Pa 6.1 1.6 
Wood industries — Industrie du bois ............... — 2.1 8.4 8.9 A7 — 1.6 8.2 7.8 
Furniture and fixture industries — Industrie du 

meuble et des articles d'ameublement ,........... ; SAR 14.8 137% 15.6 525 13.8 16.0 
Paper and allied industries — Industrie du papier 

et produits connexes ............s+.sssessessee 329 10.6 9 13.4 SL 10.3 19,7 
Printing, publishing and allied industries — 

Imprimerie, édition et industries connexes ...... — 1.1 6.5 8.1 8.7 0.1 153 8.5 
Primary metal industries — Industrie métallique 

DPIMATTE fob eee eae < -icl etie reves + ch eee ee ee — 8.3 — 3.5 - 1.3 0.2 = Sark 0.3 G1 
Metal fabricating industries (except machinery 

and transportation equipment industries) — 

Industrie des produits métalliques (a l'exclusion 

des machines et du matériel de transport) ....... 422 13.4 9,2 10.4 Led 1156 9.8 
Machinery industries (except electrical machine- 

ry) — Industrie de la machinerie (sauf le maté- 

viel éléctrique)... :....7..asmeteresserefenseee 929 19.6 16.6 18.2 7.6 16.0 13,9 
Transportation equipment industries — Industrie du 

matériel de transport .....sre....eosssssesseses 4.4 11.0 15.0 14.1 4.0 i AB 1532 
Electrical products industries — Industries des 

appareils et du matériel électriques ...:..-..-.. DE 10,5 6.7 ES er 9.1 9.2 
Non-metallic mineral products industries — Indus- | 

trie des produits minéraux non métalliques ...... Dae 13.2 8.3 8.4 276 1225 8.6 
Petroleum and coal products industries — Industrie 

des dérivés du pétrole et du charbon ............ — 3.2 15.0 2.6 - 4,5 152 11.4 — 4.8 
Chemical and chemical products industries — 

Industrie chimique et des produits connexes ..... 14 10.1 5.2 6.5 1.9 10.3 8.9 
Miscellaneous manufacturing industries — Indus- 

tries manufacturières diverses ....-+--++eereeeree 4.5 12.4 10.9 12.1 | 5.0 13,3 14 
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TABLE 3. PRINCIPAL STATISTICS OF THE MANUFACTURING INDUSTRIES, BY PROVINCE, 1966 - 19691 


MANUFACTURING ACTIVITY — ACTIVITÉ MANUFACTURIERE 
Production and related workers 
ta, Cost of 
Estob- Travailleurs de la production et connexes fuel Cost of Value of Value 
lish- and materials shipments of added — 
ments elec- and supplies | goods of own | manufacturing 
Province Year ee “ tricity used manufacture activity 
ta- an- = = = 2 
blisse- hours Coût du Coût des Valeur des Valeur 
ments Male Female paid Wages combus- matières et expéditions ajoutée — 
- - = = tible et fournitures de marchan- activité 
Hommes Femmes | eures- Salaires de l’élec- utilisées dises de manufac- 
homme tricité propre turière 
No | payées fabrication 
number — nombre 000 $’000 
Ae FC er) eee. ees Je 1966 262 8,197 1,178 20,677 38,512 8,990 92,576 194,102 93,043 
5 1967 263 8,311 1,078 20, 386 40,627 9,265 93,980 186,056 86,689 
F 1968 254 8,396 16213 21,009 42,964 9,520 99,169 197,464 88,386 
Z 1969 259 8,901 1,040 21,459 48,892] 11,580 116,353 242,386 112,522 
Ml Prince Rens RE CE 1966 152 1,154 493 3,482 4,804 821 31,517 46,781 14,480 
6 1967 145 1,194 557 3,695 5,352 867 34,764 51,083 15,504 
7 1968 138 1,188 542 3,517 52/71) 977 34,162 51,657 16,569 
8 1969 148 1,428 642 4,245 7,075 1,018 37,884 56,859 18,468 
9 HovacSeotialZckl EE CR eee 1966 931 21,650 4,370 55,675 99,603 14,140 354,044 612,466 246,702 
10 1967 904 20,779 4,684 53,797 99,011 14,749 357,738 610,299 240,783 
11 1968 852 | 20,166 5,021 52,198 103,254 | 16,590 385,378 663,335 261,044 
12 1969 846 | 20,659 5,082 53,469 116,142 | 18,347 419,168 731,475 298,533 
13 New? BLUNS WT GARE er Er Re le cie 1966 690 16,149 35357 42,903 77,287 22,761 316,568 547,197 211,295 
14 1967 676 16,623 3,629 44,486 85,495 23,516 342,586 573,897 210,129 
15 1968 620 | 17,050 4,471 46,103 93,856 | 24,461 374,338 633,577 240,753 
na 1969 628 | 17,659 4,487 47,000 104,217 | 26,494 413,997 708,939 269,859 
ia Okcbes-:.2) MALO eee eal 1966 | 10,877 | 267,057] 101,393 794,333] 1,590,164] 217,693! 5,639,982] 10,464,530 4,704,799 
18 1967 | 10,772 | 270,216 | 102,192 796,825 | 1,696,769| 222,829| 5,935,243| 10,966,429 4,855,896 
19 1968 | 10,513 | 268,083| 102,454 790,757 | 1,817,303| 236,395] 6,341,337| 11,742,911 5,215,664 
20 1969 | 10,466 | 274,693 | 105,176 806,540} 1,991,387| 255,434| 6,975,374| 12,810,214 5,674,438 
ZA Ont ardor’ ska eu Pee ee 1966 | 12,986 | 453,888 | 124,671] 1,232,025] 2,912,675] 339,748] 10,712,883| 19,452,570 8,648,180 
22 1967 | 13,076 | 447,599 | 123,507] 1,210,715] 3,030,681] 352,475] 10,982,235] 20,259,696 9,032,055 
23 1968 | 12,932 | 438,891 | 124,886] 1,197,631] 3,238,023| 372,847] 11,932,954| 21,942,620 9,714,889 
24 1969 | 12,971 | 445,353] 129,341 | 1,219,491] 3,549,819] 387,241] 13,100,271] 23,847,773 10,637,008 
D6 AMAR LEO Ra M à 0 à cea eee ee ee 1966 | 1,456 | 25,012 9,394 72,566 141,077 | 20,017 606,600] 1,019,000 402,954 
26 1967 | 1,444 | 25,618 9,326 73,617 154,965| 21,433 638,117| 1,079,730 424,923 
27 1968 | 1,393] 25,065 9,088 71,571 161,942 | 23,860 657,609| 1,118,813 443,002 
28 1969 | 1,381 | 26,289 9,513 74,944 182,763| 25,337 725,409| 1,230,020 486,057 
29 Saskatchewan. > 54000 ER ee eae 1966 774 8,901 1,265 21,109 46,857 9,703 310,533 470,381 154,534 
30 1967 779 8,999 1,223 21,612 51,491 10,130 305,487 479,582 165,986 
31 1968 756 9,193 1,155 21,807 56,447] 11,000 311,760 489,210 170,002 
32 1969 748 8,746 1,143 20,913 58,686 12,160 3324722 530,443 | 186,891 
33 AlDer tas. RAM te er eee a ee 1966 1,784 216315 5,191 68,251 152,607 24,277 892,825 1,429,020 527,197 
34 1967 | 1,803 | 28,691 5,198 71,755 171,848 | 24,706 964,870| 1,554,985 574,219 
35 1968 | 1,822 | 28,678 5,284 71,432 183,747] 26,490] 1,041,058] 1,667,034 604,529 
36 1969 | 1,861 | 30,830 5,369 76,365 214,915] 29,314| 1,133,980| 1,849,271 702,820 
37 BeLtish, Columbia... oe ee 1966 3,444 82,542 9,655 186,763 510,926 73,496 1,682,834 3,063,675 1,347,065 
38 1967 | 3,384 | 79,705 9,420 181,813 532,128 | 79,743] 1,714,610] 3,189,977 1,397,955 
39 1968 | 3,331 | 79,827 9,441 182,486 574,288] 86,547] . 1,910,838] 3,550,399 | 1,575,436 
40 1969 | 3,329 | 83,855 9,528 190,439 646,594 | 93,508] 2,125,598| 3,917,832 1,744, 524 
a MURON Ge sbreseren me 5s) pai teas ei ee eee 1966 11 44 4 100 245 49 177 717 574 
1967 12 44 3 100 270 37 238 835 690 
# 1968 18 55 7 132 330 45 327 1,194 834 
4 1969 19 62 6 142 371 53 638 1,681 1,078 
a Northwest Merritories A. Gee 1966 10 56 7 129 448 31 2,154 3,017 914 
a 1967 9 45 10 114 446 29 1,917 2,821 867 
pH 1968 14 56 16 148 549 31 2,040 3,341 1,296 
1969 13 62 23 177 665 40 2,090 3,545 1,394 
si CANADA ass. Sie Sess sacre tee sce 1966 33,377 911,965 260,978 2,498,012 5,575,206 731,726 20,642,695 37,303,455 16,351,740 
os 1967 33,267 907,824 260,827 2,478,916 5,869,085 759,780 21,371,785 38,955,389 17,005,696 
5 1968 | 32,643 | 896,648 | 263,578 | 2,458,791 | 6,278,429 | 808,764| 23,090,970| 42,061,555 18,332,204 
1969 | 32,669 | 918,537 | 271,350 | 2,515,183} 6,921,525 | 860,525] 25,383,484| 45,930,438 20,133,593 


(1) For comparable figures from 1961 to 1965 sec the 1965 or 1966 issues of this report (Catalogue No. 31-206). 


ONTARIO 


TABLEAU 3. STATISTIQUES PRINCIPALES DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES, PAR PROVINCE, 1966 - 1969" 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Employees — Employés 


Total cost 


Working owners 
of materials, 


and partners 


Total value Value 


=. Ae inistio live, alfice'and'oltier Total employees ab pa of shipments added — 
Propriétaires et non-manufacturing employees ~ - and goods and other total 
associés actifs SPEND OY Total des employés for re-sale revenue activity 3 ‘ 
= LR M 5 be = à a ci Année Province 
; ut pe ep 9 Salaries | Coût total des| Valeur totale Valeur 
, Bees le faricat g°9 and matières, des | des expédi- ajoutée — 
With- rieauon Number wages [fournitures et| tions et activité 
Number | drawals a = des marchan- autres totale 
À = Male Female | Salaries Nombre | Traitements| dises desti- | recettes 
Nombre Re- = ne e a nées à être 
traits | Hommes | Femmes | Traitements salaires revendues 
$'000 number — nombre $’000 $’000 
141 332] 1,674 435 12,181 11,484] 50,694 102,283 216,576 99,107 |1966 | Terre-Neuve ....................... 
123 338 1,799 432 13,619 11,620 54,246 112,467 208,655 90,632 |1967 
106 327, 1,816 483 14,617 11,908 51,582 117,170 218,780 92,583 |1968 
119 348 1,889 472 16,433 12,302 65,325 149,551 282,837 120,537 | 1969 
104 301 388 129 2,224 2,164 7,028 37,783 54,290 15,781 |1966 | Île-du-Prince-Édouard ............. 
90 291 384 118 2,319 2 5253 1 OTA 41,565 59,357 16,935 |1967 
74 273 387 138 2,492 2 529 8,219 43,787 62,194 17,534 |1968 
74 297 405 131 2,672 2,606 9,746 47,778 68,032 19,726 |1969 
452 1,388 5,985 1,528 40,023 33,533. 139,626 405,922 672,127 255,485 |1966 Nouvelle-Écosse .............ese 
412 1,307 5,963 1,599 42,718 33,025 141,729 415,558 678,895 251,812 |1967 
343 1,248 6,066 1,641 45,557 32,894 148,811 461,992 751,310 272,288 |1968 
329 1,268 5,871 L647 49,499 33,229 165,640 488,728 816,105 315,736 |1969 
319 1,028 4,852 1,391 33,100 25,749 110,387 367,504 607,070 220,012 |1966 Nouveau-Brunswick ................. 
288 933 5,042 1,476 35414 26,770 121,406 396,241 639,838 221,440 |1967 
209 748 5 5157 1,461 39,524 28,139 133,380 427,846 694,438 249,012 |1968 
202 ot sl TSS 43,989 28,984| 148,206 478,875 786,939 283,782 |1969 


4,870 | 20,730 | 112,430 
4,622 | 19,940 | 115,916 
4,131 | 20,026 | 112,890 
3,887 | 19,641 | 112,274 


35,274| 953,375|  516,154|2,543,539 
36,364 | 1,042,751|  524,688|2,739,520 
37,823 | 1,106,426| 521,250|2,923,728 
36,884 | 1,175,314| 529,027 |3,166,701 


7,452, 1120117;,419765 5,088,243 |1967 
7,595,775 |13,221,006 5,445,448 |1968 
8,387,906 |14,493,517 5,967,988 | 1969 


5,101 | 24,304 | 177,972 
5,031 | 24,557 | 181,254 
4,660 | 24,475 | 181,143 
4,478 | 24,821 | 183,127 


63,856 | 1,659,009 820,387 |4,571,684 
65,867 | 1,791,502 818,227 |4, 822,183 
65,804] 1,933,154 810,724|5,171,178 
67,641| 2,111,110 825,462 15,660 ,929 


13,344,630 |23,287,934 9,732,956 |1967 
14,491,944 |25,288,989 10,516,406 | 1968 
15,939,032 |27,520,537 119523, 26781969 


626| 2,442| 10,417| 3,700 78,974 48,523| 220,051 682,448 | 1,108,547 416,884 |1966 | Manitoba ......................... 
611 | 2,386| 10,729| 3,652 86,346 49,325| 241,311 718,959 | 1,176,941 440,984 | 1967 
554| 2,441) 10,407| 3,540 89,927 48,100| 251,869 744,866 | 1,226,154 463,577 | 1968 
SGA || Dea I0: 115 |, 522 94,617 49,439| 277,380 814,265 | 1,339,550 507,048 | 1969 
346 | 1,318 |. 4,197| 1,326 31,090 15,689| 77,947 346,409 512,980 161,463 |1966 | Saskatchewan ..................... 
B49) || ele Ol) 01-288 32,066 15,611| 83,558 342,852 525,355 174,505 |1967 
318 | - 1,403], »35987| 01,319 33,509 15,654| 89,955 350,154 537,176 179,420 |1968 
216 | 342: 0771| 81-301 36,396 15,267| 95,082 377,288 583,046 194,956 |1969 
C7) 2 Bou, 879111083226 90,382 47,611| 242,988 996,012 | 1,553,011 549,970 19661) Alberta - scouts sante 
654 | 3,065| 12,380| 3,299| 100,477 49,568| 272,325 | 1,074,021 | 1,688,571 599,283 |1967 
579 | 2,820| 12,286| 3,511| 109,237 49,759| 292,983 | 1,156,744 | 1,808,383 629,197 |1968 
576 | 2,869| 12,461) 3,694| 120,189 52,354|. 335,104 | 1,273,362 | 2,013,913 731,863 |1969 


1,251 | 5,270| 24,584 
1,192 | 5,015| 24,489 
1,098] 4,988| 24,278 
1,038 | 5,129| 24,824 


7,790 220,087 124,571 731,013 
7,980 237,158 121,594! 769,286 
7,944 252,383 121,490 826,671 
8,242 276,210 126,449} 922,804 


1,945,982 | 3,454,323 1,430,999 | 1967 
2,153,905 | 3,832,863 1,615,580 |1968 
2,387,155 | 4,219,259 1,788,218 |1969 


5 x 13 15 119 76 364 297 921 ARMOR Yukon ee ce e-ce-- cer 
8 32 12 12 110 71 380 344 978 728 |1967 
8 36 14 10 108 86 438 545 1,476 898 |1968 
7 28 17 10 158 95 528 873 1,974 1,136 |1969 
2 x 15 5 122 83 570 2,248 3,408 1,211 |1966 | Territoires de Nord-Ouest 
3 8 16 4 129 75 575 2,038 3,197 1,121 |1967 
4 13 17 4 140 93 689 PAPE 3,888 1,670 |1968 
3 13 30 3 229 118 894 2,825 4,907 2,020 |1969 
13,894 | 60,076 | 354,406 | 118,675 | 3,120,685| 1,646,024 8,695,890 | 24,195,610 41,722,527 | 17,260,256 |1966 CANADA Rte ee ro 


13,377 | 59,187 | 362,085 
12,084 | 58,798 | 358,448 
11,583 | 59,128 | 360,405 


122,091 | 3,385,105| 1,652,827|9,254,190 

123,678 | 3,627,075| 1,642,352|9,905,504 

125,040 | 3,926,815| 1,675,332 [10,848 341 
- PURE 


25,546,764 |44,143,808 | 18,049,639 |1967 

27,546,942 |47,646,657 | 19,483,614 |1968 

30,347,637 |52,130,615 | 21,456,276 |1969 
Je œil Lg 


6,777,676 |11,836,796 4,948,941 [1966 | Québec .....................ssseee 


12,562,273 |21,833,559 | 9,209,568 | 1966 | Ontario .......................... 


1,907,756 3,321,642 1,381,175 |1966 | Colombie-Britannique ...........-: 


15 


N° 


whe 


œ y a un 


Ti) Pour les données comparables des années 1961 à 1965, consulter les éditions de 1965 ou 1966 du présent rapport (Catalogue N° 31-206). 
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TABLE 4. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP, 1966-1969 (1) 


MANUFACTURING ACTIVITY - ACTIVITÉ MANUFACTURIERE 


Production and related workers 
i Cost of 
Estob- Travailleurs de la production et connexes fuel Cost of Value of Value 
lish- and materials shipments of added — 
ments elec- and supplies | goods of own manufacturing 
Industry group Yeor Es ÿ tricity used manufacture activity 
ta- an- - - _ = 
blisse- hours Coût du Coût des Valeur des Valeur 
ments Male Female paid Wages combus- matiéres et expéditions ajoutée — 
~ - - - tible et fournitures de marchan- activité 
Hommes Femmes Heures- Salaires de l’élec- utilisées dises de manufac- 
A homme tricité propre turière 
ad payées fabrication 
à number — nombre *000 $’000 
i Pood andibevereee industries 2 1966 | 2,386 | 38,312 | 16,286 115,565 238,853| 39,071] 1,853,615 2,927,978 1,059,079 
1967 | 2,307 | 38,487 | 16,264 116,696 256,651| 39,799| 1,927,240 3,064,451 1,114,504 
1968 | 2,148 | 37,031| 15,957 113,609 268,503 | 40,262 | 1,926,685 3,118,031 1,165,291 
1969 | 2,049 | 36,655| 15,484 110,849 288,546 | 41,085| 2,058,163 3,319,688 1,241,951 
2 | Tobacco products industries .......e..s 1966 16 1,410 1,010 4,847 10,201 745 152,432 212,271 63,096 
1967 15 1,541 LEZ E 5,324 11,928 825 206,219 271,903 78,796 
1968 13 1,492 988 4,823 Bails 826 203,825 294,123 74,949 
1969 13 1,579 925 4,903 13,200 900 212,880 ~ 269,636 98,372 
3 Rubber industries: Joe mens sete Gas Sa sheen 1966 55 10,869 2,712 297275 FAT) 53529 194,961 407,506 217,698 
1967 56| 10,526 2,532 28,140 73,683 5,836 202,612 437,376 231,895 
1968 53 9,426 1,880 23,644 68,543 5,630 185,858 408,667 217,811 
1969 55 9,748 1,954 25,006 77,926 6,185 220,982 459,920 239,944 
fl Leather industries)... means | 1966 204 6,131 6,302 25,377 43,039 1,557 98,337 180,053 83,919 
1967 195 5,736 5,986 24,032 43,289 1,658 87,204 175, 389 83,810 
1968 195 by Oks 6,192 |: 24 TS 47,440 1,818 94,503 189,489 94,156 
1969 201 5,550 6,330 24,288 49,997 1,872 99,879 196,050 95,888 
5 Mextile: hdUSEr Tee... eee eme nn 1966 390 13,790 LOT 50,733 975283 8,608 323,010 561,765 2375357 
1967 395 | 13,267 9,731 48,569 98,958 8, 804 320,170 571, 804 248,486 
1968 388 | 13,449 9,966 49,324 110,072 9,795 347,951 643,101 288,310 
1969 391 14,007 10,865 52,586 126,031 105573 402,690 745,780 341,722 
6 KO PEINE MTS See ce RE 1966 118 2,188 57427 15,578 285123 1,009 60,750 110,742 515430 
1967 115 1,911 5,106 14,557 23,063 1,069 56,956 108, 661 48,826 
1968 112 1,924 4,958 14,045 23,478 1,058 59,095 112,878 53,576 
1969 108 1,868 4,810 13, 849 24,616 1,085 59,053 111,404 53,649 
7 Clothing indus tr Les ee sm sis oc ele ste 1966 548 5,382 16,145 42,831 69,367 994 143,450 283,002 142,586 
1967 540 5153 156708 41,588 70,271 1,069 137, 725 283,497 143, 896 
1968 529 4,977] 15,893 41,798 74,241 1,064 145,704 298,876| © 155,994 
1969 526 4,897| 15,831 41,575 78,951 1,071 145,607 303, 846 157,587 
Bal Wood industries: «cds Medecine ae 1966 806] 14,423 1,591 34,973 61,598 5,007 136, 854 273,651 133,059 
1967 816 14,231 1,525 34,022 64,764 5,061 143,083 282,027 138, 343 
1968 771| 14,041 1,443 33, 342 68,026 5,757 160,616 314, 369 149,532 
1969 777 13,864 1,303 32,426 73,716 6,100 178,442 342,206 161,105 
9 | Furniture and fixture industries .:...... 1966 936 14,148 2,693 36,251 68,971 2,652 139, 764 294,291 154,583 
1967 938] 13,812 2,956 35,555 71,775 2,869 145,833 312,264 165,215 
1968 927 13,488 2,863 34,377 75,180 3,042 322,986 169,507 
1969 944| 14,174 3,115 36, 392 86, 309 3,541 365,279 195,939 
10 | Paper and allied industries ............. 1966 276 28,792 4,656 73,095 184,432 45,900 1,101,817 507, 800 
1967 279 28,815 4,759 72,813 195,291 48,049 582,473 1,139,253 _ 514,869 
1968 287 28,461 4,783 71,726 207, 786 49,108 612,356 1,183,685 523,540 
1969 291 29, 302 5,033 74,944 657,221 1,298,696 593,657 
11 Printing, publishing and allied 1966 1,491 18,221 5,568 48,277 638,592 423,571 
industries. 1967] 1,526] 18,821 5, 641 49,397 690,148 452, 800 
1968 1,545 18,870 5,605 49,253 716,831 476,075 
Pr. 1,583 18,603 5,594 49,103 774,718 517,415 


(1) See footnote at end of table. 
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TABLEAU 4. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D’INDUSTRIES, 1966-1969 (1) 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Employees — Employés 


Working owners Total cost 
and partners of materials, | Total value Value 
= Ae : : Total employees supplies f shipmen = 
nat: Administrative, office and other es as ¥ d e a ane Ue qe 
Propriétaires et non-manufacturing employees = ‘ SS and ome Le 
associés actifs 9 y Total des employés for re-sale revenue activity 


Groupe d'industries 


Employés de l'administration, du 


= y Salaries | Coût total des| Valeur totale Valeur 
De si pike Si as and matiéres, des| des expédi- ajoutée — 
With- PIERRE RTE Number wages | fournitures et| tions et activité 
Number | drawals = = des marchan- autres totale 


Nombre 


dises desti- 
nées à être 
revendues 


Traitements recettes 


et 
salaires 


Salaries Nombre 


Traitements 


$'000 


Male Female 


Hommes | Femmes 


Re- 
traits 


$’000 


number — nombre 


1,272 Industrie des aliments et boissons ...... 1 
1,224 
1,103 


985 


27,879 | 8,448] 215,855 90,925] 454,708] 2,112,892 | 3,227,304 | 1,101,436 
270104 0 51210 2298495 90.987| 485,786| 2,291,332 | 3,483,345 | 1,169,928 
26,601| 8,507| 241,683 88,096| 510,186] 2,245,402 | 3,498,744 | 1,226,428 
253,528 86,167| 542,074] 2,412,973 | 3,735,839 | 1,306,090 


x 602 180 5,349 3,202 15,550 152,782 212,832 63,268 Industrie du tabac .............. 0000 2 
x 686 196 6,197 3,544 18,125 206,531 272,454 79,028 
x 656 191 6,819 52927 18,940 204,673 295,297 75,267 
x 688 213 7,783 3,405 20,983 214,228 271,178 98,733 
x 4,034 1,343 35,581 18,958 107,353 242,520 465,810 230,483 Industrie du caoutchouc ................. 3 
4 4,375 1,361 40,112 18,794 113,795 260,348 504,827 243,604 
x 4,312 1,354 42,210 16,972 110,752 260,526 495,532 230,423 
x 4,218 1,342 45,453 17,262 123,379 299,739 552,673 255,206 
61 1,395 815 13,293 14,643 56,832 105,004 186,469 84,452 Industrie du cuir ......:-. ser. & 
56 1,408 806 14,687 13,936 57,976 94,050 182,659 84,320 
pe 1,420 792 15,655 14,221 63,094 101,670 197,038 94,830 
56 14,076 66,247 1175957 214,718 97,620 
153 4,391 1,852 40,964 30,205 138,177 353,880 595,017 239,981 Industrie textile :.:27--2-ccmversrctemcte 5) 
162 4,208 1,828 42,191 29,034 141,149 344,181 598,173 250,809 
140 4,043 17279 43,458 29,237 153,530 377,716 676,300 292,506 
143 30, 885 172,878 434,010 781,360 346,729 
25 725 582 8,229 8,922 31,952 62,550 112,525 DE 123 BONNCÉCTLE eee sec esrleonirerseese 6 
25 693 583 9,133 8,293 32,196 58,744 110,409 48,793 
18 663 537 8,812 8,082 32,290 60,757 114,322 592952 
22 61,045 113,167 53,578 
197 2,091 1,545 23,622 25,163 92,989 151,421 292,666 144,447 Industrie du vêtement .............. Pen 7 
182 15991 1,673 24,374 24,521 94,645 145,779 293,292 145,548 
163 1,849 1,697 24,412 24,416 98,652 154,956 309,835 157,960 
174 104,683 156,975 318,004 160,548 
480 2,492 707 19,055 19,213 80,654 152,682 292,070 135,526 Tndusérie du bows 22 50. ciciieisiccwisisielserclaicle 8 
x 2,307 694 20,061 18,757] © 84,825 161,651 304,776 142,616 
x 2,315 690 21,592 18,489 89,618 173,714 330,401 152,608 
415 2,312 712 23,248 18,191 96,965 191,963 359,086 164,536 
x 2,608 1,267 25,421 20,716 94,392 149,979 306,038 152,248 | 1966| Industrie du meuble et des articles 9 
x 2,614 1,344 28,442 20,726 100,217 157,728 325,648 166,971 | 1967 d'ameublement. 
635 2,552 1,369 28,484 20,272 103,664 165,963 338,827 171,748 
632 31,690 21,387 117,999 187,014 384,958 199,262 
x 8,192 2,768 81,025 44,408 265,456 588,831 1,148,937 523,368 Industrie du papier et produits connexes 10 
12 8,015 2,835 85,784 44,424 281,075 619,507 "|: ‘1, 190,976 530,678 
x 8,175 2,965 93,140 44,384 300,925 656,271 | 1,243,860 540,010 
x 8,372 3,065 102,044 45,772 331, 862 703,406 | 1,364,325 614,083 
693 11,471 7,324 119,016 42,584 250,318 241,386 672,887 432,304 Imprimerie, édition et industries 11 
694 11,555 7,616 128,372 43,633 269,553 262,215 728,364 463,307 connexes. 
678 16555 7,482 136,140 43,512 287,495 266,001 754,963 486,737 
682 11,676 7,693 147,303 43,566 308,501 286,877 816,077 527,964 


(1) Voir renvoi à la fin du tableau. 
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TABLE 4. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP, 1966 -1969 (1) — Concluded 


Industry group 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


pee eee 


Primary metal industries 


Metal fabricating industries (except 
machinery and transportation equipment 
industries). 


Machinery industries (except electrical 
machinery). 


Transportation equipment industries 


Electrical products industries 


Non-metallic mineral products industries 


Petroleum and coal products industries .. 


Chemical and chemical products industries 


Miscellaneous manufacturing industries ... 


Total, all industries 


Year 


1966 
1967 
1968 
1969 


1966 
1967 
1968 
1969 


1966 
1967 
1968 
1969 


1966 
1967 
1968 
1969 


1966 
1967 
1968 
1969 


1966 
1967 
1968 
1969 


1966 
1967 
1968 
1969 


1966 
1967 
1968 
1969 


1966 
1967 
1968 
1969 


1966 
1967 
1968 
1969 


Estab- 
lish- 
ments 
Eta- 
blisse- 
ments 


210 
214 
207 
216 


1,933 
2,019 
2,055 
2,066 


438 
458 
482 
498 


338 
352 
358 
394 


410 
428 
440 
450 


538 
525 
516 
519 


25 
27} 
26 
29 


586 
577 
575 
578 


1,282 
1,294 
1,305 
1,320 


12,986 
13,076 
12,932 
125971 


Travailleurs de la production et connexes 


Male 


Hommes 


number — nombre 


55,745 
54,467 
54,002 
49,426 


55,263 
52,572 
51,748 
53,870 


31,090 
32,058 
25,530 
32,458 


68,622 
66,650 
65,537 
68,437 


34,359 
33,928 
31,914 
32,225 


18,145 
17,489 
1757 
18,319 


2,201 
2,213 
2,200 
DATES 


16,937 
17,272 
17,346 
17,557 


17,860 
18,650 
19,921 
20,681 


453,888 
447,599 
438,891 
445,353 


Female 


Femmes 


12,821 
13,016 
14,049 
14,810 


124,671 
123,507 
124,886 
129,341 


Production and related workers 


Man- 
hours 
paid 


Heures- 
homme 
payées 


Wages 


Salaires 


Cost of 
fuel 
and 
elec- 
tricity 


Cott du 
combus- 
tible et 
de l’élec- 
tricité 


118,128 
115,573 
115,674 
105,664 


132,340 
124,728 
123,827 
129,889 


70,562 
72,496 
66,218 
72,374 


161,276 
156,971 
159,357 
164,626 


113,967 
110,728 
106,317 
111,221 


44,791 
42,950 
42,911 
44,020 


4,940 
5,310 
5,392 
5,122 


44,868 
45,411 
46,331 
46,837 


64,350 
65,854 
70,947 
73,817 


1,232,025 
1,210,715 
1,197,631 
1,219,491 


335,673 
348,716 
371, 282 
358,305 


322,087 
323,176 
339,719 
385,074 


186,802 
200,905 
196,143 
234,630 


455,572 
460,489 
525,574 
583,278 


251,169 
258,227 
266,867 
294,843 


106,885 
108,673 
118,212 
133,700 


16,052 
17,772 
18,812 
21,636 


112,471 
121,020 
132,105 
145,397 


125,492 
140,849 
162,564 
182,647 


2,912,675 
3,030,681 
3,238,023 
3,549,819 


71,034 
74,276 
78,107 
70,713 


18,679 
19,301 
20,486 
21,952 


7,434 
7,994 
8,167 
9,089 


22,318 
24,191 
27,809 
29,008 


10,805 
11,831 
12,325 
13,000 


33,158 
32,829 
35,654 
38,521 


4,429 
4,752 
5,584 
6,352 


50,026 
50,778 
53,298 
57,365 


6,344 
7,035 
8,208 
9,395 


339,748 
352,475 
372,847 
387,241 


(1) For comparable figures from 1961 to 1965 see the 1965 or 1966 issues of this report (Catalogue No. 31-206). 


MANUFACTURING ACTIVITY — ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE 


Cost of 
materials 
and supplies 
used 


Coût des 
matiéres et 
fournitures 

utilisées 


877,911 
863,815 
968,099 
950,928 


820,210 
790,102 
853,553 
928,076 


571,272 
590,637 
554,131 
665,448 


2,229,861 
2,278,464 
2,885,430 
3,318,480 


781,613 
810,006 
808,840 
933,484 


219,040 
212,469 
237,498 
262,923 


430,764 
432,990 
466,771 
482,192 


602,817 
616,114 
639,628 
669,526 


304,778 
344,536 
392,709 
428,336 


10,712,883 
10,982,235 
11,932,954 
13,100,271 


Value of 
shipments of 
goods of own 
manufacture 

Valeur des 
expéditions 
de marchan- 
dises de 
propre 
fabrication 


1,785,586 
1,788,199 
1,980,167 
1,954,178 


1,637,373 
1,640,302 
1,754,412 
1,915,275 


1,073,080 
1,137,780 
1,111,141 
1,295,370 


3,405,424 
3,621,600 
4,373,780 
5,030,719 


1,503,741 
1,568 ,460 
1,599,689 
1,707,662 


551,462 
540,517 
621,814 
673,561 


525,150 
537,312 
572,476 
587,233 


1,314,930 
1,349,801 
1,457,526 
1,533,709 


664,157 
738,953 
868,577 
962,843 


19,452,570 
20,259,696 
21,942,620 
23,847,773 


Value 
added — 
manufacturing 
activity 
Valeur 
ajoutée — 
activité 
manufac- | 

turière 


849,488 
857,178 
937,076 
938,958 


820,672 
835,932 
892,972 
985,605 


526,182 
543,089 
549,190 
649,318 


1,188,482 
1,330,562 
1,489,821 
1,700,091 


761,099 
756,918 
775,268 
831,437 


303,291 
300,983 
351,400 
380,858 


92,045 
97,951 
107,241 
102,462 


668,898 
696,610 
766,087 
816,193 


364,147 
391,391 
477,092 
534,857 


8,648,180 
9,032,055 
9,714,889 
10,637,008 
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TABLEAU 4. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D'INDUSTRIES, 1966 -1969 (1) = fin 
TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 
Mines Employees — Employés | Total ect 
and partners of materials, | Total value Value 
= ere tative, tolliceiond other Total employees supplies of shipments added — 
Propriétaires et ee MO | - and goods and other total 
: ; g employees ï : cae 
associés actifs otal des employés for re-sale revenue activity - , 
ae | TA : 2 2 Groupe d'industries 
paré | acininistentions & Salaries | Coût total des| Valeur totale Valeur 
] sa io 9 and matières, des | des expédi- ajoutée — 
With- Number wages | fournitures et| tions et activité 
Number | drawals <a ‘ des marchan- autres totale 
z | Male Female | Salaries Nombre | Traitements| dises desti- | recettes N° 
Nombre Re- a = = et nées à être du 
traits | Hommes | Femmes | Traitements salaires revendues groupe 
$’000 number — nombre $000 $’000 
x x 10,702 2,621 106 ,506 69,866 442,179 954,980 1,869,147 859,818 Industrie métallique primaire .......... 12 
33 153 11,086 2,638 116,327 69,148 465,043 936,434 1,874,640 867,355 
25 4247) 11,695 25679 129,582 69,500 500,864 1,028,591 25055, 812 951,862 
25 123| 12,232| 2,764) 144,182 65,532| 502,487 | 1,005,768 | 2,022,288 952,826 
x x 15,624 5,405 143,675 82,710 465,762 939,929 1,791,148 856,813 Industrie des produits métalliques (à 13 
649 | 3,772 15,345 5,392 151,600 79,507| 474,776 903,198 | 1,788,128 870,847 l'exclusion des machines et du matériel 
574 | 3,566| 15,545| 5,544| 163,713 79,268| 503,432 969,117 | 1,905,237 928,495 de transport). 
537| 3,482 | 15,351] 5,634| 176,770 81:59%| 561,844 | 1,055,614 | 2,073,024 | 1,019,722 
x x 14,466 4,206 130,477 Ss1223 317,280 732,369 1,405,315 702,563 Industrie de la machinerie (sauf le 14 
59 437| 15,981| 4,580| 152,760 54,219| 353,665 750,202 | 1,500,069 751,467 matériel électrique). 
x x 16,048| 4,539| 165,089 51,812| 361,231 714,067 | 1,516,789 796,294 
x x 16,701| 4,698| 184,417 55,722] 419,047 828,983 | 1,713,204 907,161 
81 414 18,881 4,980 188,452 98,032 644 ,024 2,785,626 4,076,740 1,304,760 Industrie du matériel de transport ...... 15 
x x 18,853| 4,755] 190,844 95,787| 651,333 | 3,201,691 | 4,722,620 | 1,525,871 
74 350| 19,397| 4,711| 219,762 96,146| 745,336 | 3,972,697 | 5,698,585 | 1,728,234 
59 297| 20.127| 4,689| 244,566]  100,032| 827,844 | 4,499,327 | 6,443,978 | 1,955,600 
26 176 21,300 7,209 188, 822 82,532 439,991 973,017 1:732,883 804,763 Industrie des appareils et du matériel 16 
26 172 | 22,078| 7,474 | 207,019 82,851| 465,246 | 1,019,102 | 1,821,699 806 ,192 électriques. 
29 266 21,471 7,031 215,474 79,292 482,341 1,040,464 1,883,331 826,182 
26 292 | 20,979| 7,881| 231,280 82,258| 526,123 | 1,225,162 | 2,060,910 902,378 
x x 5,051 1,541 44,769 26,347 151,654 268,997 611,105 313,548 Industrie des produits minéraux non 17 
x x 5,198 1,619 48,279 25,891 156,952 261,490 600,267 311,648 métalliques. 
x x 5,095 1,630 52,953 25,966 171,165 291,779 687,280 362,514 
x x 5,214| 1,674 58,907 26,649| 192,607 316,830 739,855 393 , 506 
- — 3,907 1,823 48,126 7,955 64,177 450,680 544,522 91,503 Industrie des dérivés du pétrole et du 18 
=, = 4,185 1,970 53,787 8,388 M559 452,015 554,960 96,649 charbon. 
- - 4,337 2,062 60,466 8,614| 79,277 492,629 596,339 106 ,892 
- - 4,457 2,122 66,645 8,724 88,281 511,453 617,072 101,741 
x x 13,706 5,161 136,942 39,568 249,419 759,055 1,512,269 TEL, 315 Industrie chimique et des produits 19 
x x 14,283 5,504 149,324 40,965 270,345 778,896 1,554,359 740,271 connexes, 
66 263 | 14,333| 5,593| 161,469 41,415| 293,574 809,802 | 1,666,669 809,752 
61 246 14,801 5,672 178,256 42,197 323,653 883,508 1,810,365 881,748 
5321825936 8,455 4,079 83,830 43,215| 209,323 383,692 777,874 401,847 Industries manufacturières diverses .... 20 
526 2,950 8,669 4,487 93,075 44,822 233,923 439,534 876,270 437,054 
491 | 3,083| 9,081] 4,652] 102,245 47,703 | 264,809 505,150 | 1,023,827 524,314 
466 3,062 9,666 4,935 £17,325 50,092 299,971 546,199 1,128,454 584,235 
5,101 | 24,304 | 177,972 63,856 | 1,659,009 820,387 |4,571,684 T2),562,273 Jet 76505229 9,209,568 Total, toutes industries ............. 
5/031 | 24.557 | 181,254] 65,867 | 1,791,502 | 818,227 |4,822,183 |13,344,630 [23,287,934 | 9,732,956 
4,660 | 24,475 | 181,143 65,804 } 1,933,154 810, 724 |5,171,178 |14,491,944 25,288,989 10,516,406 
4,478 | 24,821 | 183,127 67,641 | 2,111,110 825,462 |5,660,929 |15,939,032 27,5205537 11,523,267 


(1) Pour les données comparables des années 1961 à 1965 


, consulter les éditions de 1965 ou 1966 du présent rapport (Catalogue N° 31-206). 
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TABLE 5. SELECTED PRINCIPAL STATISTICS ON MANUFACTURING ACTIVITY OF THE LEADING INDUSTRIES 
RANKED BY VALUE OF SHIPMENTS OF GOODS OF OWN MANUFACTURE, 1969 
TABLEAU 5. CERTAINES STATISTIQUES PRINCIPALES DE L'ACTIVITÉ MANUFACTURIERE DES PRINCIPALES INDUSTRIES 
CLASSÉES SUIVANT LA VALEUR DES EXPEDITIONS DE MARCHANDISES DE PROPRE FABRICATION, 1969 
T T 
Production and Cost of Value of Value 
stab- relatedineieere materials shipments of added — 
SACS lish- * and supplies goods of own manufacturing 
Rank | Code Industry ments Travailleurs de la used manufacture activity 
= = = a= production et “ine ¥ = 
Rang | Code Industrie Eta- mere Coût des Valeur des Valeur 
deta blisse- matières et expéditions ajoutée — 
Cri ments fournitures de marchan- activité 
ete, Wages utilisées dises de manufac- 
à Fa propre turière 
SE Das fabrication 
Sri: No. — nomb. 5000 
1 
1 323 Motor vehicle manufacturers — Manufacturiers de 
véhicules automobiles 32,2 ocre secrets 10 25,293 226,238 2,288,818 3,144,630 831,227 
2 325 |Motor vehicle parts and accessories manufacturers — 
Manufacturiers de pièces et accessoires d'auto- 
MODLVES Reese eee eeepc 139 32,746 235,035 732,329 1,312,846 593,161 
3 29% Iron and steel mills — Industrie du fer et de 
MACHOL er TB TE CL Et curé hogaconoosanr 17 255595 194,848 475,073 1,074,887 567,137 
4 315 Miscellaneous machinery and equipment manufactur- 
ers — Manufacturiers de machines et matériel 
GLVEERS 2... cesser neue e ere eee nele-hue 406 22,826 154,344 439,946 873,565 451,054 
5 271 Pulp and paper mills — Les usines de pâtes et 
PAPLÉE SE Lens eo neocies se ss Normes 2080 es 36 17,936 135,828 329,669 715,966 340,195 
6 101 Slaughtering and meat processors — Abattage et 
préparationgdertasviandeisses1.,3.0232.015. 072... 150 75592 50,249 558,889 684,914 126,472 
7 378 Manufacturers of industrial chemicals — Manufac- 
turiers de produits chimiques industriels ........ 62 7,841 63,793 226, 683 561,373 288, 246 
8 304 |Metal stamping, pressing and coating industry — : 
Industrie de l'estampage, du matrigage et du 
revétement desi me taux’ 0.0. os sieleiviciclatsterersiessie'e cers’ 409 14, 301 87,430 307,600 552,059 241,534 
9 3651 | Petroleum refining — Raffinage du pétrole .......... 7 1,872 19,647 461,282 550,009 85,968 
10 105 Dairy products industry — Industrie laitière ....... 368 4,990 28,507 355,424 492,318 127, 640 
11 335 |Communications equipment manufacturers — Manufac- j 
turiers de matériel de télécommunication ......... 136 16,798 88,350 183,453 395,123 224,226 
12 286 |Commercial printing ~ Imprimerie commerciale ....... 955 14,610 92,109 147,324 380,410 233, 638 
13 336 |Manufacturers of electrical industrial equipment — A 
Manufacturiers de matériel électrique industriel 110 12,273 75,091 170,633 380,100 217,749 
14 139 Miscellaneous food industries — Industrie d'aliments 
diVErS ee Done oeesreseosesets ses -ode esse 109 : 5,024 28,005 192,313 351,845 
15 309 Miscellaneous metal fabricating industries — In- . s oe 
dustrie des produits métalliques divers .......... 290 10,996 64,706 172,562 342,599 es Mo 
16 112 |Fruit and vegetable canners and preservers — Con- 
serves et préparations de fruits et de légumes ... 137 8,126 36,919 187,882 322,024 “132 107 
17 321 |Aircraft and parts manufacturers — Manufacturiers : 
d'avions etd'éléments "2222, M APR er 38 9,433 73,880 144,862 1 
18 385 Plastics fabricators, n.e.,s. — Manufacturiers é ; ekg pee 
d'articles en matière plastiquesgn.c a 0-2 267 10,716 51,549 136, 627 289,586 152,957 
19 289 |Publishing and printing — Edition et impression .... 254 6,910 49,061 70,023 | 285,400 213,092 
20 305 |Wire and wire products manufacturers — Industrie : i ; 
du fil métallique et ses produits ........cceccce. 134 8,614 54,470 138, 688 273,536 134, 259 
21 274 {Miscellaneous paper converters — Diverses trans- 
formations dulpapier se e..... 00231-52200 « 112 7,004 39,110 138,28 
22 3811 | Instrument and related products manufacturers — ; ; #4 Fr ira 
Manufacturiers d'instruments et produits connexes 90 5,795 38,130 87,88 
FE, 332 |Manufacturers of major appliances (electric and non- i a ae Vinal 
electric) — Manufacturiers de gros appareils 
(électriquésboutnon) 55125001: 00270 stakes oc 19 5,593 34,315 133,60 
24 376 |Manufacturers of soap and cleaning compounds — ; oe faerie oe ai 
Manufacturiers de savons et de composés de 
NECCOYAGES: eos ere mir so 0 eee 800 2 6e MNT Te eee 62 1,990 14,924 93,4 
25 123 Feed manufacturers — Manufacturiers d'aliments : ‘ a CE Pr 
pour’ les aninAuts.. cn: E DR. 316 ; 
gy | ida: lentes 00 ee 9 1,762 13,764 eles | 2097808 1567154 
27 311 Agricultural implement industry — Manufacturiers de ; i ; : ) ose 
matériel agricdless>.aig2 sweets ta AMIE hone sie 44 6,478 
28 334 |Manufacturers of household radio and television oe Ye : pe | ‘LD 
receivers — Manufacturiers d'appareils électro- 
ménagers de radio et de télévision .........cceece 12 4,533 2 
24 302 |Fabricated structural metal industry — Industrie ‘as a in ee 
de la fabrication des éléments de charpentes 7 
métalliques is ere ca ON RU LOR 64 5,630 | 
30 261 Household furniture industry — Industrie des ; hes de dé id ee iene 
meublesyde,maison)<;.icsacivet -..de0hs.058.845 702 10,189 | 
31 374 Manufacturers of pharmaceuticals and medicines — 1 ee se ee es Se, 
Manufacturiers de produits médicinaux et , 
pharmaceutiques ,,.., OR A OC COLE 81 
32 3799 | Other chemical industries, n.e.s, — Autres indus- HS acres 54,275 | 186,077 132,757 
tries chimiques, n,c,a. ...2...2.:...1. 
33 129 Bakeries — Bouldagentes see PSS Or DS ae mips ee a oe es Ageres 
34 306 |Hardware, tool and cutlery manufacturers — Manuface. 3 > 85; 77208 184,104 93,796 
turiers de quincaillerie, d'outils et de > 
couteTlerie. cee Widie!e; wei 046 6 soso de 
33 339 Manufacturers of miscellaneous electrical products — re oe ae ye: ee : p va 
Manufacturiers d'appareils électriques divers 102 
36 338 Manufacturers of electric wire and cable — rte ds _ ae ie rate 
turiers de fils et cables électriques ..... 
37 | 296 | Aluminum rolling, casting and extruding — Laminage, zi ean oes 114,931 162,151 50,108 
moulage et refoulage de l'aluminium 
38 297 |Copper and alloy rolling, casting and extruding — 9 3,425 21,957 99,989 161,777 60,260 
Laminage, moulage et refoulage du cuivre et 
all£ages"..,...:.: eae emer ce» mp aeons cote. 34 1,940 
Other leading industries — Autres principales tri ’ eae rete fe NS 
industries —csscwrssesiereses sive een ees 46 13,791 2,556 
Total, 40 leading industries — Total, 40 principa- À 2252 280,186 553,151 274,094 
les industries ,,..... sense LEO 6,975 363,394 2,419,284 9,830,329 | 17,381,461 
Total, all industries — Sarre te : : Er RÉ CPE Septet 
4 ndustries — Total, toutes industries 12,971 574,694 3,549,819 13,100,271 23,847,773 10, 637,008 


(1) Value of production, — Valeur de la production. Rank relates onl 


au sujet desquelles des données peuvent @tre publiées, Me aie MT hec sole Moye Tang he se rapporte qu’ aux industries 
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TABLE 6. SELECTED PRINCIPAL STATISTICS ON TOTAL ACTIVITY OF THE LEADING INDUSTRIES 
RANKED BY TOTAL VALUE ADDED, 1969 


TABLEAU 6. CERTAINES STATISTIQUES PRINCIPALES DE L'ACTIVITÉ TOTALE DES PRINCIPALES INDUSTRIES 
CLASSÉES SUIVANT LA VALEUR TOTALE AJOUTÉE, 1969 


va | [ Total cost 
otal cos 
Foret M ee of materials, Total value Value 
SIC Este Total des employés ae of shipments added — 
and goods and other total 
Rank | Code Industry ments ] for re-sale revenue activity 
Rang | Code Industrie Eta- me Coût total des Valeur totale Valeur 
nt ait se Namber wages a des des expédi- ajoutée — 
ne A ournitures et tions et activité 
Nombre Traitements des marchon- autres totale 
st dises desti- recettes 
re nées à être 
s revendues 
FF = 
| No. — nomb. il "000 
T 323 |Motor vehicle manufacturers — Manufacturiers de 
véhicules automobiles ........,................... 10 35,009 329,775 3,375,881 4,434 ,035 1,052,651 
2 325 |Motor vehicle parts and accessories manufacturers — 
Manufacturiers de pièces et accessoires d'automo- 
(ED eae PE ies a eR PIS D 000 LADO DO RO LOC 139 40,138 305,862 761,221 1,349,950 602,578 
3 291 | Iron and steel mills — Industrie du fer et de 
LES EP PTT DE RCE XL OLA D 17 32,200 259,652 482,476 1,092,073 577,109 
4 315 |Miscellaneous machinery and equipment manufac- 
turers — Manufacturiers de machines et matériel 
axes ce speci BPI BSI) Rd SO Cine, PREM Ce ss 406 34,768 250,400 544 ,834 1,013,144 487,637 
5 271 | Pulp and paper mills — Les usines de pâtes et 
Hire r ae DH Ou cise «mis ot eieln ee ms eas 36 21,503 168,770 341,420 7305452 343,333 
6 378 |Manufacturers of industrial chemicals — Manufac- 
turiers de produits chimiques industriels ........ 62 125,632 109 ,234 305,710 664 ,932 313,320 
7 318 [office and store machinery manufacturers — Manufac- 
turiers de machines de bureau et de magasin ...... 22 9,888 84,495 21025573 390,708 294,876 
8 304 |Metal stamping, pressing and coating industry — 
Industrie de l'estampage, du matriçage et du re- 
Vétement des métaux .. 1 ..:.....,.M. 2245..." 409 18,982 128,998 341,879 592,857 248,105 
9 286 | Commercial printing — Imprimerie commerciale ....... 955 215256 147,893 163,911 401 ,587 238 ,663 
10 336 |Manufacturers of electrical industrial equipment — 
Manufacturiers de matériel électrique industriel 110 20,281 141,965 224,742 450,862 234,532 
VL 335 |Communications equipment manufacturers — Manufac- 
turiers de matériel de télécommunication ......... 136 25,987 163,431 281,942 502,177 233,521 
12 289 | Publishing and printing — Edition et impression .... 254 16,207 116,570 75,264 290 ,896 213,072 
13 309 [Miscellaneous metal fabricating industries — 
Industrie des produits métalliques divers ........ 290 15,017 96,159 198,434 374,548 179,811 
14 321 |Aircraft and parts manufacturers — Manufacturiers 
d'avions et d'éléments ..........4...eesseosseese 38 14,681 123,686 150,322 322755 170,689 
15 139 [Miscellaneous food industries — Industrie d'aliments 
CRETE PO PP tie ketosis ate tke tet ajar © oral ajepeneleye 109 8,023 525342 222,259 390,561 167,059 
16 TESMDMS EMI ete: . 0/0. tm whe 4 ene 6 ea ares 9 35279 26,274 62,808 211,476 156,697 
17 385 |Plastics fabricators, n.e.s. — Manufacturiers d'ar- 
ticles en matière plastique, n.c.a. .............. 267 13,264 72,700 151,414 307,147 154,637 
18 3811|Instrument and related products manufacturers — Ma- 
nufacturiers d'instruments et produits connexes .. 90 10,837 82,135 135,945 287,559 151,591 
19 105 |Dairy products industry — Industrie lasttère Poet er 368 11,702 75,476 430,503 581,899 141,849 
20 374 |Manufacturers of pharmaceuticals and medicines — 
Manufacturiers de produits médicinaux et pharma- 
COULAQUES fee nce .....,.fele cece eee cine nets ees scene 81 6,745 45,238 73,960 211,746 139,274 
21 112 [Fruit and vegetable canners and preservers — Con- 
serves et préparations de fruits et de légumes ... 137 11,037 59,175 236,111 376,045 138,007 
22 305 |Wire and wire products manufacturers — Industrie du 
fil métallique et ses produits ................... 134 11,182 76,118 148 ,430 284,744 135,777 
23 274 |Miscellaneous paper converters — Diverses transfor- 
mations du papier ..............sssessssessesessee 12 10,399 66,519 161,989 291,659 130,704 
24 101 |Slaughtering and meat processors — Abattage et pré- 
paration de la viande ............................ 150 10,450 72,676 585,037 713,980 1295531 
25 376 |Manufacturers of soap and cleaning compounds — Manu- 
facturiers de savons et de composés de nettoyage 62 45755 40,083 113,557 243,997 127,853 
26 ‘306 |Hardware, tool and cutlery manufacturers — Manufac- 
turiers de quincaillerie, d'outils et de 
ROUE GTerTE tite De corps sien 010.0 soie » avalaieie =e cls sia ala 377 10,262 69 ,876 78,213 204,724 127,713 
27 145 |Breweries — Brasseries ............................. 12 2,850 26,482 52,836 172,935 118,575 
28 302 |Fabricated structural metal industry — Industrie de 
la fabrication des éléments de charpentes métal- , 
DACP Em res meet ee 64 7,565 60,625 96,803 209 ,629 111,129 
29 332 |Manufacturers of major appliances (electric and 
non-electric) — Manufacturiers de gros appareils 
(électriques ou non) ......:..:............... seu. 19 8,212 54,047 167,974 260,266 101,075 
30 261 |Household furniture industry — Industrie des meubles 
Arar fete er hear CHOIRS ROTA OAL EE SRC 702 11,958 61,758 90,624 191,392 100,908 
31 129 |Bakeries — Boulangeries ............................ 649 11,843 64,902 113,362 217,794 99 ,864 
Se, 339 |Manufacturers of miscellaneous electrical products — 
Manufacturiers d'appareils électriques divers .:.: 102 8,613 49 ,192 117,015 208 ,620 98,613 
33 311 |Agricultural implement industry — Manufacturiers de 
matériel agricole ...................#......-..e. 44 8,656 66 ,886 133,962 233,871 96,908 
34 3799 lother chemical industries, n.e.s. — Autres indus- 
tries chimiques, N.C.a. .......................... 167 5,552 40 ,480 139,502 235,992 96,780 
35 334 |Manufacturers of household radio and television 
receivers — Manufacturiers d'appareils électro- 
ménagers de radio et de télévision... eeeleteiere 12 6,611 37,259 199 ,328 274,317 94,406 
36 Iron foundries — Fonderies de fer .............-.... 59 8,287 58,540 60 ,829 156,057 92,853 
37 Smelting and refining — Fonte et affinage ....--.... 7 9,717 71,001 47,996 159,370 92,583 
38 Other rubber industries — Autres industries du 
GAOUECHONC! cs tiscake © .© de nobles ga aisip's ae o's + oi gate 8S 45 6,109 40 ,636 75,443 166,792 91,629 
Other leading industries — Autres principales indus- 
pS SS D Oo: DR D ocean A 46 17,380 122,611 324,168 600,643 277,980 
Total, 40 leading industries — Total, 40 princi- 
pales industries ............4:/...+.sessessess 543,832 3,919 ,948 11,371,176 19 ,804 ,490 8,363,691 
Total, all industries — Total, toutes industries 825,462 2, 111,110 15,939 ,032 27,520,537 11,523,267 


Rank relates only to industries for which data can be published. Le rang ne se rapporte qu'aux industries au sujet desquelles des données peuvent être 


publiées. 
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TABLE 7. PRINCIPAL 


ONTARIO 


STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1969 


MANUFACTURING ACTIVITY — ACTIVITÉ MANUFACTURIERE 


—_--— 
Production and related workers 
Cost of 
Estab- Travailleurs de la production et connexes fuel Cost of Value of Value 
lish- | and materials shipments of added — 
ments elec- and supplies | goods of own | manufacturing 
Industry group and industry — Man- tricity used manufacture activity 
Éto- hours = - - - 
blisse- Male Female paid Wages Coût du Coût des Valeur des Valeur 
ments a = = a combus- matiéres et expéditions ajoutée — 
Hommes Femmes Heures- Salaires tible et fournitures de marchan- activité 
homme de |’ élec- utilisées dises de manufac- 
S.C. payées tricité propre turiére 
C ‘4 fabrication 
ode Lu] 
number — nombre "000 $’000 
Food and beverage industries 
Head offices, sales offices, etc ............. on eee 0 sive DOC eee cee arate For 
101 Slaughtering and meat processors ...... Boccocc 150 6,053 1,539 16,252 50,249 4359) 558,889 684,914 126,472 
103 Poultry processors .........ess...e.e ee 43 951 1,089 4,221 8,514 955 84,720 107,321 19,977 
105 Dairy products industry — Industrie laitiére 368 4,537 453 10, 713 28,507 8,587 355,424 492,318 127, 640 
ja Fish products industry ....... RE CIS De 12 259 315 1,284 2,891 229 8,561 15,220 6,679 
112 Fruit and vegetable canners and preservers ... 137 4,480 3,646 16, 706 36,919 3,653 187,882 322,024 132,107 
123 Feed manufacturers ......sssess.eescuee DOOUUE 316 2,168 134 5,068 12,344 3,473 157,403 214,051 53, 228 
124 Flour mills ........ syoletstniciecaistelersieversierate sn eles es vie 17 647 24 1,455 4,441 716 68, 490 82,300 13,053 
125 Breakfast cereal manufacturers ..............e 7 x x x x x x x % 
128 Biscuit manufacturers ........ bie’ esess-s cesse 17 827 1,568 4,898 10,981 620 28,435 65, 796 36, 720 
129 BaKeTieS -..--.-ee.e. Sesetssele score bises = 649 5,144 1,657 15,012 33,254 4, 664 85,772 184,104 93,796 
131 Confectionery manufacturers ......... deeiareeiee 61 2,061 22815 9,432 21,014 1,398 67,185 143, 739 75,274 
133 Sugar refineries .....0.0.. See see leate à 4 2 ae x x xe ve x x x 
135 Vegetable oil mills .............. aise sistetelelo store 3 181 = 381 1,106 829 60, 714 68,337 6, 983 
139 Miscellaneous food industries ............ ce 109 3,405 1,619 10,549 28,005 4,502 192,313 351,845 158,120 
141 Soft drink manufacturers ............... Fesses 127 1,854 118 4,241 10,612 2,273 56,756 125,343 66,929 
143 DÉstilleries en. .----me---be-se-sesce se meiste 9 15312 450 3,974 13, 764 25179 61,684 209,808 156,154 
145 Breweries ........ er aaoccs atohatelate os icle 12 1,589 = 3,422 13, 740 1,417 34,556 152,972 116, 862 
147 Wineries Recette Bis stele <x error setense 10 275 45 660 1,830 256 11,304 23,477 13,214 
Totale ec Doc COOL COUCOU nes -cte scsi 25 04) 36,655 15,484 110,849 288,546 41,085 2,058, 163 3,319, 688 1,241,951 
Tobacco products industries 
151 Leaf tobacco processing ..-..........- eo... rs 833 378 2,460 4,839 467 150,466 136,427 24,980 
153 Tobacco products manufacturers ........ SG COI OC 6 746 547 2,443 8,361 433 62,414 133, 209 73,392 
Totals wie ere) aleve 6 HO ADD 000 %000 ore 6 13 1,579 925 4,903 13, 200 900 212, 880 269, 636 98,372 
Rubber industries 
Head offices, sales offices, etc. ....ceccree oes see A eee eee eee eee 
161 Rubber footwear manufacturers ................ 2 x x > x: x = x x 
163 Rubber tire and tube manufacturers ........... 8 x 5 ve x >< x x x 
169 Other rubber industries .......... sichalaceiststejotetel 6 45 2,977 990 8,267 22,905 1,851 50, 766 133,054 81, 762 
Totally iter ocre Bicvalsteratclettortte te 55 9,748 1,954 25,006 77,926 6,185 220, 982 459,920 239,944 
Leather industries 
172 Leather tanneries ........ plain: ete DO 0e 000 El 19 1,841 267 4,364 11,460 1,038 33,863 55,141 20,938 
174 Shoe FACÉOELES sees ccisisiccssiciess sie lore) etateicierers an 83 2, 197 4,513 14,925 28,982 532 50,134 103,896 53,986 
175 Leather glove factories ......... Sets re PS 16 100 741] 614 1923 28 1,492 3, 723 2,206 
1792 Boot and shoe findings manufacturers ...... sad 12 161 101 558 Lek 47 1,539 4,084 2,503 
1799 Miscellaneous leather products manufacturers a 651 LL, 236 3,826 7,301 228 12,852 29,206 16,255 
DOta laterals since sioisistate Stivesinesisl-yereisvele le ners Pres 201 5,550 6,330 24,288 49,997 1,872 99,879 196,050 95,888 
Textile industries 
183 Cotton yarn and cloth mills ...... eme ae-se 15 x x x x x x x ws 
193 Wool yarn mills ........ natale dose eset DOACE OÙ 11 325 631 1,905 3,675 268 8,830 17,797 8,725 
197 Wool: Cloth mille... etwieiclatnta/sisy= corse 11 1,106 577 3,635 7,784 490 14,832 34,032 18,872 
201 Synthetic textile mills ..... cr ormpsesses 45 38 oe x x x x a x ae 
PAU Fibre) preparing mills (lice cc cc +c co ces sales 19 524 90 1,394 3,293 239 9,024 16,876 7,714 
212 Thread mt lis PA serres lata Gne.s ojeis ane sist tannevaiatons © 3 x x x x x x x x 
213 Cordage and twine industry ...............ee of 11 419 203 1,226 291 183 6,515 13,096 4,670 
214 Natrowifabric milles ip crete e:oisie/sicisie ciate atcvets net 12 110 291 830 1,388 46 2,651 5,845 2,946 
215 Pressed and punched felt mills ...... MC Sains 7 279 10 679 1,660 137 4,726 8,832 4,087 
216 Carpet, mat and rug industry .....cceceseccces 16 x x es x x x x x 
218 Textile dyeing and finishing plants ....... és 18 340 197 1,191 2,460 280 13,031 18,379 5,016 
219 Linoleum and coated fabrics industry ........ # 8 609 ail 1,349 3,720 347 18, 656 31,138 11,656 
221 Canvas products industry ...::........ sos. 69 332 441 1,565 2,867 140 9,176 15,721 6,854 
223 Cottonfand jute bag industry. 2s <i ce cmeossccese 8 45 98 306 554 28 35301 5,125 1,495 
2291 Automobile fabric accessory manufacturers .... 19 1,172 2, 233 7,120 21,453 456 86,771 143,404 57,385 
2292 Embroidery, pleating and hemstitching manu- 35 70 248 657 1, 206 30 962 3,804 2,860 
facturers. 
2299 Miscellaneous textiles industry, n.e.s. ...... 91 564 Si 4,294 8,420 282 29,052 54,497 25, 742 
TO alee eee eae cee eer lic wis races ep 14,007| 10,865 52,586 126,031 10,573 402, 690 745, 780 341, 722 
Knitting mills 
231 Hosieryimiils 0. nr etes ses AO AOC 38 596 1,646 4,639 8,414 366 16,341 33,638 17,241 
239 Other kitering sel Poe ae rare ssce sos. 70 1272 3,164 9,210 16,202 718 42,713 77,766 36,408 
TORRES Re -esecen noce ne 108 1,868 4,810 13,849 24,616 1,085 59,053 111,404 53,649 
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TABLEAU 7. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D’INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1969 


TOTAL ACTIVITY — ACTIVITÉ TOTALE 


7 
D -- Employees — Employés Total cost 
and partners Total ; of materials, | Total value Value 
~ Administrative, office and other pial employees supplies of shipments added — 
Propriétaires et non-manufacturing employees Toad = Ince and goods and other total 
associés actifs a otal des employes for re-sale revenue activity 
Employés de l'administration, - = = Groupe d’industries et industrie 
Meihureauletanuire non Salaries Coût total des | Valeur totale Valeur 
engagés dans la fabrication ead matières, des | des expédi- ajoutée — 
Number Number wages fournitures et tions et activité 
= = des marchan- autres totale 
Hombéé Salaries Nombre Traitements | dises desti- recettes 
= et nées à être 
Traitements salaires revendues 
$000 $'000 
Industrie des aliments et boissons 

34 aoe x x x x x x x x Sièges sociaux, bureaux de vente, etc. .... 

76 390 25.191 667 22,427 10,450 72,676 585,037 713,980 129,531 Abattage et préparation de la viande ...... 101 

16 103 274 83 3,081 23397 145595 91,547 114,902 20,566 Préparation de la volaille .......... TE 103 

97 537 bE 582 | 115430) 46,970 115702 75,476 430,503 581,899 141,849 Industrie laitière ....s.sssesesssesesssee 105 

4 24 41 32 954 647 3,844 9,741 16,696 6,972 Industrie du poisson ....s...ssssssses.e LL 
15 70 | 2,094 817 22,256 11,037 59,175 236,111 376,045 138,007 Conserves et préparations de fruits et de 112 
légumes, 
114 546 1,310 321 10,987 3,933 23,331 216,620 284,556 65,455 Manufacturiers d'aliments pour les animaux 123 
x x 171 57 1,727 899 6,168 12,937 87,149 13,373 Moulins à farine .....cee ce se oies oies 0e 0.010 ee 124 
x x x x x x x x x x Manufacturiers de céréales de table ....... 125 
x x 449 158 4,525 3,002 15,506 30,580 68,270 37,055 Manufacturiers de biscuitS ...........s.. 128 
599 2,967 | 3,236 1, 806 29,650 11,843 64,902 113,362 ‘217,794 99,864 Boulangeries .........ccccccrersccccccvces 111129 

23 100 1,198 562 12,433 6,336 33,448 77,764 “155,658 77,995 Manufacturiers de confiserie ........... are Jul 
= x x x x x x x * x Raffineries de sucre ......ceeeesees CN 133 
- - 64 18 753 263 1,859 63,053 70,899 7,206 Industrie des huiles végetaten ees mare stl 139 

14 8141 225/228 771 24,337 8,023 52,342 222,759 390,561 167,059 Industrie d'aliments divers ..... akefotsleiass0 2 11139 

19 124 2,740 462 22,356 5,174 32,969 7115422 150,806 71,479 Manufacturiers de boissons gazeuses ....... 141 
= - 1,107 410 12,510 35279 26,274 62,808 211,476 156,697 Distilleries 22240 0250 0:0 0 9:0 019 010 9,0 0\010, 0 »12 + 143 
- - 1,075 186 12,742 2,850 26,482 52,836 172,935 118,575 Brasseries ..ss es ce ais ec Reipeoceee 145 
- - 210 92 23552 622 4,382 11,434 23,535 13,142 Industrie du vin .......... APN Moore OC 147 
985 | 4,980 |25,779 8,249 253,528 86,167 542,074 2,412,973 | 3,735,839 1,306,090 Total 4. NEA 2e RS AA SU ASENTE 

Industrie du tabac 

- - 191 46 2,002 1,448 6,841 151,173 137,438 25,294 Traitement du tabac en feuilles ........... | 151 
x x 497 167 5,781 19597 14,142 63,055 133,740 73,439 Manufacturiers de produits du tabac ...... Bud LE) 
x x 688 213 7,783 3,405 20,983 214,228 271,178 98,733 Total=s 5:37: Sitsssssisesiass ses. ves > HOCAL 

Industrie du caoutchouc 

soc 4 x x x x x x x x Sièges sociaux, bureaux de vente, etc. 

x x x x x x x ve x = Manufacturiers de chaussures en caoutchouc 161 

x x x x x x x = x x Manufacturiers de chambres à air et pneus 163 

x x 15579 563 17,738 6,109 40,636 75,443 166,792 91,629 Autres industries du caoutchouc ........... | 169 

x x 4,218 | 1,342 45,453 17,262 1235379 299,739 552,673 255,206 Total se -esbetsmie sise stone sciaten cles afaleisie set 
Industrie du cuir 

x x 277 96 3,165 2,481 14,625 34,568 55,837 20,939 Tanneries .......2.e+e- ns natcle nas es sislelae/s sis ry We eye 

=x x 743 509 8,994 8,562 37,976 63,246 117,023 54,805 Fabriques de chaussures nits ajalatelolalelarelersie.e aoe £74 

10 41 30 54 417 397 1,540 2,961 5,352 2,362 Fabriques de gants, en Cuir .............. 175 
x x 27 14 333 303 1,467 1,639 4,191 2,510 Manufacturiers de crépins, en cuir ........ | 1792 

34 139 304 142 3,339 2,393 10,640 15,542 325313 17,004 Manufacturiers d'articles divers, en cuir 1799 

56 23041" 1,381 815 16,250 14,076 66,247 117,957 214,718 97,620 Total ne NT a ts Eee etere « de 

Industrie textile 
x x x x x x x x x = Fabriques de filés et de tissus de coton .. | 183 
ll, x 142 92 1,549 1,190 5,224 9,412 18,492 8,856 Filature de la laine .........-.-- AA tS à 193 

- - 202 120 2,587 2,005 10,371 15,487 34,690 18,819 Fabriques de tissus de laine ...... FPT 197 
x x x x x x x x x x Industrie des textiles synthétiques ....... 201 
- - 81 26 1,084 721 4,377 9,522 17,423 7,755 Préparation des fibres .......... AWAD aS 5 |e! 
x x x x x x x x x x Fabrication du fil ........................ 212 
x x 79 47 986 748 3,897 7,893 14,717 5,305 Industrie des cordes et ficelles ARE TATE 8 4 213 

4 34 34 22 422 457 1,810 2,693 5,857 2,916 Industrie des tissus étroits ............. . | 214 
x x 42 20 495 351 2,155 5,648 10,107 4,464 Industrie du feutre pressé et du feutre 215 

aéré. 
x x x x x x x x x x Industrie dus tapis et carpettes .......... 216 
x x 37 29 555 603 3,015 13,968 19,533 set) Teinture et apprêt des textiles ..... ea. © 218 

_ _ 212 59 2,365 911 6,084 20,495 33,005 11,743 Industrie des linoléums et des tissus 219 

enduits. 

34 168 134 79 1,419 986 4,287 10,590 17,664 7,362 Industrie de la grosse toile .. esse 221 
x x 12 9 189 164 743 4,770 6,571 1,744 Industrie des sacs de coton et de jute Pee 1l243 
x x 447 131 5,406 3,983 26,859 87,667 143,914 56,959 Manufacturiers d'accessoires d'automobile, 2291 

en tissu. 

32 211 28 78 483 424 1,689 1,096 3,999 2,926 Industrie des broderies, plissage et 2292 

ourlets à jour. 
x x 375 282 4,998 2,132 13,418 34,434 61,589 27,454 Industrie des textiles divers, n.c.a. ..... | 2299 

143 801 | 4,172 | 1,841 46,847 30,885 172,878 434,010 781,360 346,729 Botal, <\siumpiatein’s siaigie'e'omale’s aisle eiain/Sigle\¥ aie ere 

Bonneterie “a 
11,273 17,630 34,875 17,312 Industrie des bas et chaussettes .......... 1 
3 : He ait tone de 22,227 43,415 78,292 36, 266 Industrie des tricots (autres que bas et 239 


chaussettes). 


Total i:5%:2:"2:; rer stsssiten reste. 


22 138 618 530 8,883 7,826 33,499 61,045 113,167 53,578 
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Production and related workers 


ce, Cost of 
Travailleurs de la production et connexes fuel Cost of Value of Value 
and materials shipments of added — 
elec- and supplies | goods of own | manufacturing 
Industry group and industry tricity used manufacture activity 
Male Female Wages Coût du Coût des Valeur des Valeur 
de, ~ a combus- matières et expéditions ajoutée — 
Horames Femmes Salaires tible et fournitures de marchan- activité 
de l’élec- utilisées dises de manufac- 
tricité propre turière 
S.I.C fabrication 
Code 
number — nombre $000 
Clothing industries 
2431 Men's clothing factories ..................... 133 2,435 6,931 18,832 35,522 504 63,404 131,753 67,541 
2432 Men's clothing contractors ..........,......... 16 58 319 751 1,256 16 159 1,859 1,683 
2441 Women's clothing factories .................. . 158 1,308 5,008 12,637 24,875 241 1,933 102; 739. 52,018 
2442 Women's and children's clothing contractors .. 25 x = x x x x x x 
245 Children's clothing factories ...... ÉRÉCTOEER 0 34 110 885 1,976 3,330 50 7,467 14,217 6,716 
246 Fur goods industry ...............e rec . 103 408 201 1,194 2,997 56 8,341 15,222 6,908 
247 Hat and cap industry ......... Sonecsseee Aie 30 288 464 17529 25917 77 3,368 9,083 5,687 
248 Foundation garment industry ...............e. 12 138 1,148 2,640 4,444 86 8,477 20,103 115353 
2491 Fabric glove manufacturers .......... oo... 5 x x x x x 3 x x 
2499 Miscellaneous clothing industry, n.e.s. ...... 10 x x x x x x x x 
Total ...... ss sores ns no se ees ner os... 526 4,897 15,831 41,575 78,951 1,071 145,607 303,846 157,587 
Wood industries 
Head offices, sales offices, etc. ............ eee eee coe eee eee . eee ces Ges 
2513 Sawmills and planing mills ................... 296 Sas 40 11,491 24,818 2,834 50,626 105,640 53,830 
252 Veneer and plywood mills ..................... 29 1,672 608 4,597 10, 243 891 24,873 42,810 18,079 
2541 Sash, door and other millwork plants ......... 269 3,423 2933 7,865 19, 199 1,200 62, 684 110,126 47,035 
2542 Hardwood flooring ...-eee-sseeeeceercccecene we 11 484 76 1,185 2,583 151 6,899 12,533 5,297 
256 Wooden box factories ....... ARLES Ste A o. 76 1,483 156 3,460 8,259 437 17,504 36, 506 18, 634 
258 Coffin and casket industry .....:.............. 1 277 34 657 1,386 73 1,860 4,616 2711 
259 Miscellaneous wood industries ................ 84 1,310 156 3, 170 15229 513 13,996 29,972 15,518 
2591 Wood preservation ----%%. auta dé glmdadndeh o's 4 x x x x x x x x 
2592 Wood. Curning?scdsc store Aaieleido clare deicoingd seldic » se ale 16 x x x x x x x x 
2599 Miscellaneous wood industries, n.e.s. ........ 64 674 111 1,719 3,581 306 6,551 15,944 9,110 
Total acecseceseecesee vsvssesessededeee PTE 777 13,864 1,303 32,426 73, 116 6,100 178,442 342,206 161,105 
Furniture and fixture industries 
261 Household furniture industry .....:........... 702 8,187 2,002 21,392 48,365 1,863 87,589 188, 302 100, 772 
264 Office furniture industry ............e.e..... 32 2,055 132 4, 644 12,428 698 21,773 54, 798 33,094 
266 Miscellaneous furniture industries .........., 190 35759 776 9,573 24,028 941 57,267 114,440 57,962 
268 Electric lamp and shade industry ............. 20 173 205 783 1,487 39 3,153 7,738 4,111 
Totale MORE Ce RE ent 944 14,174 3,515 36,392 86,309 3,541 170,383 365,279 195,939 
Paper and allied industries 
Head offices, sales offices, etc. ..........., sere tas 25e ACG Bice oes wee 4 ene tee 
271 Pulp and paper mills secs... Boe hee ar 36 17,432 504 39,532 135,828 48, 812 329, 669 715,966 340, 195 
272 Asphalt roofing manufacturers ................ 6 441 17 1,064 3213 452 10,912 22,941 12,150 
2731 Manufacturers and folding cartons and set-up 65 2,417 15473 7,583 19,432 793 55,899 100, 740 44,740 
boxes. 
2732 Manufacturers of corrugated boxes ............ 39 2,901 490 7,498 21,416 1,064 86,261 137,886 50,574 
2733 Paper and plastic bag manufacturers ...... Eee 33 1,352 604 4,208 11,119 951 36,200 69,147 32,093 
274 Miscellaneous paper converters ............... 112 4,759 2,245 15,059 39,110 2,210 138, 280 252,016 | 113, 904 
PORT ire dint rie ste ete elec eee era dl 291 29,302 5,033 74,944 229,818 54,282 657,221 1,298, 696 593,657 
Printing, publishing and allied industries 
286 Commercial printing toca Aer ee eae . 955 10,483 4,127 30,022 92,109 2 PL 147,324 380,410 233, 638 
287 gehen typesetting and trade bindery 190 2,142 535 5,481 20,028 391 10, 380 50,549 39,948 
plants. 
288 Publishing OLY tote atolesdetetrtelonot seen setelele.s + due 184 - - - - = 27,849 58,360 30,738 
289 Publishing ‘and’ priveing tose eee eters octets ee nine 254 5,978 932 13,600 49,061 2,051 70,023 285,400 213,092 
Teale se Lee nee ce a a À PAIE 18,603 5,594 49,103 161,198 5,153 255,576 774,718 517,415 
Primary metal industries 
Head offices, sales offices, etc. ......... see elas cc coe wes coe eee cee eos 0 
re Iron and steel mills ose. wera teens sae copes x? 25,418 177 53,860 194,848 38,627 475,073 | - 1,074,887 567,137 
22 Steel pipe and tube mi bigs. 6.7737 70. cece 12 2,560 43 5,768 19,308 2,324 83,465 137,439 46,883 
SR Iron foundries rentrsseeterseeter estate 0733 59 7,108 143 15,665 48,787 4,535 56,735 151,272 92,176 
; Smelting and refining pe mres lee cic erie cic ine ° 7 6,873 3 12,951 44,243 18,775 36,331 146, 807 91,702 
29 Aluminum rolling, casting and extruding ...... 39 3,164 261 7,193 21,957 2,667 99,989 161,777 60,260 
297 Copper and alloy rolling, casting and 34 1,930 10 4,199 13,672 1,705 116,636 157,993 39,599 
extruding. 
298 Metal rolling, casting and extruding, n.e.s. 48 25373 473 6,029 15,491 2,079 82,700 124,002 41,202 
| TOEAl Vessacsecnctresce * 


seneer Etes cie ee ones 216 49,426 1,110 105, 664 358,305 70,713 950,928 1,954,178 938,958 
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TABLEAU 7. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D’INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1969 — suite 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Employees — Employés 


Working owners Total cost 
and partners Total of materials, | Total value Value 
= Administrative, office and other ae ea RYSE= supplies of shipments added — 
Propriétaires et non-manufacturing employees Tord Se and goods and other total 
associés actifs = Once enp yee for re-sale revenue activity ; ' 
Employés de |’administration, A, = = = Groupe d'industries et industrie 
du bureau et autres non Salaries Coût total des | Valeur totale Valeur 
With- engagés dans la fabrication and matières, des des expédi- ajoutée — 
Nem d | Number wages fournitures et tions et activité 
wie | sO ke ie = 2 des marchan- autres totale 
= = Female | Salaries Nombre Traitements | dises desti- recettes 
Nombre Re- = ¥ LE 
tras et nées à être 
Fais= Femmes | Traitements ealeires revendues 


$000 | number — nombre $'000 


Industrie du vêtement 


28 179 115917 10,901 47,439 70,108 139,526 68 ,686 Confection de vêtements d'hommes .,....... 2431 
14 62 72 390 1,328 161 1,859 1,682 Entrepreneurs en confection pour hommes 2432 
28 252 7,346 7,294 326224 53,218 1052175 52,716 Confection de vêtements de femmes ........ 2441 
+ x x x >< x x x Entrepreneurs en confection pour femmes et 2442 
enfants. 
x x 1,016 1,142 4,346 7,715 14,672 6,823 Fabriques de vêtements d'enfants ......... 245 
74 449 983 747 3,981 8,675 15,641 6,993 Industrie des articles en fourrure ....... 246 
5 32 TOLTE 916 4,144 4,431 10,247 5,864 Industrie des chapeaux et casquettes ..... 247 
= - 2,651 1,626 7,095 9,098 21,412 11,969 Industrie des corsets et soutiens-gorge .. 248 
x x x x x x x x Manufacturiers de gants de tissu ......... 2491 
x x x x x x x x Industrie des vêtements divers, n.c.a. 2499 
174 | 1,100 25152 24,125 104,683 156,975 318 ,004 160,548 TOCAL my crores mehmer tee sophie 
Industrie du bois 
Foy ne 791 76 791 75 72 — 3 Sièges sociaux, bureaux de vente, etc. 
197 659 4,781 5,910 29,599 53,630 109,013 54,254 Scieries et ateliers de rabotage ......... 2513 
_ - 2,045 2,568 12,288 25,417 43,423 18 ,138 Fabriques de placages et contre-plaqués .. 232 
x x 9,068 4,825 28,267 68 ,899 118,517 49,283 Ateliers de portes, châssis et autres bois 2541 
ouvrés. 
- - 1,345 694 3,928 75322 13,140 5,477 Industrie des parquets en bois dur ....... 2542 
38 208 2,751 1,990 11,010 18,580 37,813 18,858 Fabriques de boîtes en bois .......--..... 256 
x x 701 410 2,086 2,140 4,974 PLE AP A Industrie des cercueils ...............,.. 258 
49 235 1,766 1,718 8,995 15,900 32,135 15,752 Industries diverses du bois ........ Puce 259 
x x x x x x x x Industrie de la conservation du bois ..... 2591 
x x x x x x x x Tournage du bois ......................... 2592 
44 204 988 924 4,568 7,466 17,001 9,239 Industries diverses du bois, n.c.a. ...... 2599 
415 | 1,897 23,248 18,191 96,965 191,963 359,086 164,536 Tota lipase acc oa cictacia > etes ete ooededseae 
Industrie du meuble et des articles d'ameu- 
blement 
567 2,613 13,419 11,958 61,785 90,624 191,392 100,908 Industrie des meubles de maison .......... 261 
x x 7,487 3,192 19,915 25,821 59,747 33,951 Industrie des meubles de bureau .......... 264 
59 312 10,129 53773 34,157 66,501 125,555 60,082 Industries diverses du meuble ............ 266 
x x 656 464 2,143 4,069 8,264 4,321 Industrie des lampes électriques et des 268 
abat-jour. 
632 |) 25952 31,690 21,387 117,999 187,014 384,958 199,262 otal e-services eat 
Industrie du papier et produits connexes 
wpe we 14,420 1,253 14,420 507 - — 507 Siège sociaux, bureaux de vente, etc. .... 
- - 32,942 21,503 168,770 341,420 730,752 343,333 Les usines de pâtes et papiers ........... 271 
- - 1,229 617 4,442 12,905 25,772 13,076 Manufacturiers de papier-toiture asphalté 272 
8 32 8,476 4,619 27,609 58,691 103,707 44,930 Manufacturiers de cartons pliants et de 2731 
boîtes montées. 
x x 11,055 4,725 32,471 88,073 139,455 50,346 Manufacturiers de boîtes en carton ondulé 2732 
x x 6,513 2,656 17,632 39,823 72,981 32,200 Manufacturiers de sacs en papier et 2733 
plastique. 
6 33 27,409 10,399 66,519 161,989 291,659 130,704 Diverses transformations du papier ....... 274 
x x 102,044 45,772 331,862 703,406 | 1,364,325 614,083 Tot albus ere de selles as 
Imprimerie, édition et industries connexes 
455 | 2,614 55,783 21,256 147,893 163,911 401,587 238,663 Imprimerie commerciale ................... 286 
79 518 7217 3,534 27,745 11,260 51,397 39,915 Ateliers de clichage, de composition et de | 287 
reliure commerciale. 
44 233 16,293 2,569 16,293 36,442 72,196 36,314 Édition seulement .:................-- 2 288 
104 566 67,510 16,207 116,570 75,264 290,896 213,072 Édition et impression ................... 289 
682| 3,930 147,303 43,566 308,501 286,877 816,077 527,964 TOLALAE Se sc slmeer near nee espere lea 
Industrie métallique primaire 
dhe 14,131 1,339 14,131 1,460 782 — 677 Siège sociaux, bureaux de vente, etc. 
- — 64,804 32,200 259,652 482,476 | 1,092,073 577,109 Industrie du fer et de l'acier ........... 291 
- - 7,373 3,381 26,681 90,541 144,419 47,146 Fabriques de tubes et tuyaux d'acier ..... 292 
6 20 96753 8,287 58,540 60,829 156,057 92,853 Fonderies de fer ...4,% 2.12% tête iele vtele es 000 294 
- - 26,759 9,717 71,001 47,996 159,370 92,583 Fonte et affinage .......s....s osseuse 295 
x x 9,080 4,427 31,037 102,825 165,138 60,776 Laminage, moulage et refoulage de l'alu- 296 
minium, 
x x 4,614 2,416 18,286 119,908 161,235 39,690 Laminage, moulage et refoulage du cuivre 297 
et alliages. 
3 22 7,668 3,765 23,159 99,733 143,214 43,345 Laminage, moulage et refoulage des métaux, 298 
n.c.a. 
25 123 144,182 65,532 502,487 1,005,768 | 2,022,288 952,826 Total. 2eme inte tsleiais ennuis Re Pb ee fi 


26 ONTARIO 


TABLE 7. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1969 — Continued 


MANUFACTURING ACTIVITY — ACTIVITÉ MANUFACTURIERE 


Production and related workers 


= Cost of 
Travailleurs de la production et connexes fuel Cost of Value of Value 
and materials shipments of added — 
elec- and supplies | goods of own | manufacturing 
Industry group and industry Man- tricity used manufacture activity 
hours - - - - 
Male Female paid Wages Coût du Coût des Valeur des Valeur 
= = a = combus- matières et expéditions ajoutée — 
Hommes Femmes Heures- Salaires tible et fournitures de marchan- activité 
homme de l’élec- utilisées dises de manufac- 
S.C payées tricité F pare turière 
Cod abrication 
ode 
number — nombre 7000 
Metal fabricating industries (except machinery 
and transportation equipment industries) 
Head offices, sales offices, etc. ........... ne de ae das ES avai! nee 
301 Boiler and plate works ...................... 2,364 5,189 17,783 664 30,510 70,497 41,539 
302 Fabricated structural metal industry ........ 64 5,623 11,998 43,861 1,742 86,186 194,154(1) 106,226 
303 Ornamental and architectural metal industry 252 4, 246 316 9,675 27,592 1;:517 72,002 146,379 73,934 
304 Metal stamping, pressing and coating industry 409 £25327 1,984 30,767 87,430 6,391 307,600 552,059 241,534 
305 Wire and wire products manufacturers ........ 134 7,143 1,471 18, 536 54,470 3,216 138,688 273,536 134,259 
306 Hardware, tool and cutlery manufacturers .... 377 6,629 1,260 17,166 49,987 1,987 58,491 181, 226 122,698 
307 Heating equipment manufacturers ........ ee 49 1,837 63 4,014 MG a 625 38,392 72,133 35,275 
308 Machine ShopS .......e.s.sse.enesoesssosessee 458 4,264 86 9,554 28,035 1,109 23,645 82,692 58,390 
309 Miscellaneous metal fabricating industries .. 290 9,447 1,549 22,989 64,706 4,701 172,562 342,599 11751 
TOCA EE clove remet emeeer sic emeoierie =| inte 2,066 53,870 6,739 129,889 385,074 215952 928,076 | 1,915,275 985,605 
Machinery industries (except electrical machi- 
nery) 
Head offices, sales offices, etc. ........... wake eile wis Bene isto os minh Ob de 
311 Agricultural implement industry ............. 44 6,454 24 13,737 48,595 2,350 113,672 207,601 90,240 
315 Miscellaneous machinery and equipment 406 21,660 1,166 48,512 154,344 5,758 439,946 873,565 451,054 
manufacturers. 
316 Commercial refrigeration and air conditioning 26 1,479 44 3,302 95399 411 37,294 62,559 25,144 
equipment manufacturers. 
318 Office store machinery manufacturers ........ 22 2,865 631 6,823 22,292 569 74,536 151,646 82,880 
TOTAL = passe seuessse nie eee 2e 498 32,458 1,865 72,374 234,630 9,089 665,448 | 1,295,370 | 649,318 
Transportation equipment manufacturers 
321 Aircraft and parts manufacturers ............ 38 9,030 403 20,517 73,880 1,840 144,862 317,931(1) 171,229 
323 Motor vehicle manufacturers ................. 10 25,062 231 56,999 226,238 11,624 2,288,818 | 3,144,630 831,227 
324 Truck body and trailer manufacturers ........ Te) 2,836 83 6,059 17,081 647 56,874 95,314 40, 836 
325 Motor vehicle parts and accessories 139 26,761 5,985 70,901 235,035 13,271 732,329 | 1,312,846 593,161 
manufacturers. 
326 Railroad rolling stock industry ............. 8 2,296 4 4,768 15,478 986 73,278 110,827(1) 36, 563 
327 Shipbuilding and repair ..................... 11 x = x x x x x x 
328 Boatbuilding and repair ..................... 68 962 67 2,207 5,384 276 12,119 22,326 10,550 
329 Miscellaneous vehicle manufacturers ......... 8 x x x x x x ot x 
TOTAL TS. oft cated al «sieves Meyers; ots siareie et eliat sisi eel she 4h 357 68,437 6,779 164,626 583,278 29,008 3,318,480 | 5,030,719 1,700,091 
Electrical products industries 
Head offices, sales Offices CtCs | sco 1 dore OT: BCE NE HE ie Un. A 570 re 
331 Manufacturers of small electrical appliances 44 1,873 1,809 7,538 18, 250 805 69, 283 127,183 ~ 62,893 
332 Manufacturers of major appliances (electric 19 5,182 411 11,718 34,315 1,944 133,605 222,669 95,821 
and non-electric). 
334 Manufacturers of household radio and televi- 12 1,907 2,626 9,101 20,831 748 147,821 200,702 67,062 
sion receivers. 
335 Communications equipment manufacturers ...... 136 152712 9,526 35,268 88,350 2,476 183,453 395,123 224, 226 
336 Manufacturers of electrical industrial 110 9,172 3,101 25,385 75,091 3,159 170,633 380,100 217,749 
equipment, 
537 Battery, MANULACCURECES 2-6. serie e 11 858 343 2,459 6,951 491 21,658 39,938 19,712 
338 Manufacturers of electric wire and cable .... 16 2,829 147 6,567 19,562 1,847 114,931 162,151 50,108 
339 Manufacturers of miscellaneous electrical 102 Se rs2 3,210 13,186 31,493 1,530 92,101 179,796 93,866 
products. 
GEO Ea ise rie late: s/o: Does sleloieieicieis (sfe/slaveielelolersiere\eulaieia 450 327225 215273 111,221 294,843 13,000 933,484 |1,707,662 831,437 
Non-metallic mineral products industries 
Head offices, sales offices, etc. ........... yas ec 55 LA Lae Be ts: + de 
341 Cementmanufactüurersto0n.e eue U A SUR... 5.00 6 824 1 1,808 6,410 9,368 @ezi5 57,673 41,324 
343 Lime manufacturers, 3. skis.’ «Sie 2S Urs. . op. oki 5 304 - 651 1,902 1,813 1,430 8,413 = 3223 
345 Gypsum products manufacturers ............... 3 515 me 1,23 3,670 1,193 8,219 23, 239.44 14, 283 
347 Concrete products manufacturers ............. 201 3,729 — 8,187 23,143 2,869 40,024 105,480 - 63,117 
348 Ready-mix concrete manufacturers ............ 102 2,294 a 5,350 16,676 3,148 69,870 118,137 45,104 
3511 Clay products manufacturers (from domestic 50 1,623 85 3,774 9,791 4,303 5,207 32,775 24,199 
clays). 
3512 Clay products manufacturers (from imported 19 689 163 15752 4,742 692 7,068 17,288 9,831 
clays). 
352 Refractories manufacturers (6002... ceceseselees« 9 x ve x x x x x x 
23 148 2 314 844 71 13217 3,509 2, 228 


(1) Value of production. 
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TABLEAU 7. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D’INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1969 — suite 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Employees — Employés 
Working owners prey Dey Total cost 


and partners Forel of materials, | Total value Value 
= Administrative, office and other PIOT-OMPREARS ssi jae of purs an 
: a “ à st : and goods and other tota 
frrapesesgires ot "en Sepp fechas erelaves Total des employés for re-sale revenue activity Ds ; } | 
Employés !de l’administration = = = Groupe d'industries et industrie 
aN ee ec ehadicaenon Salaries Coût total des | Valeur totale Valeur 
With- engagés dans la fabrication and matières, des des expédi- ajoutée — 
d | Number wages fournitures et tions et activité 
Number | drawals > Ë des marchan- autres totale 
+ Nombr Traitements | dises desti- recettes 
Nombre ombre ent rs Code 
salaires revendues CHI 
$'000 
Industrie des produits métalliques (à 
l'exclusion des machines et du matériel de 
transport) 
“ 197 4,185 252 4,185 156 - — 156 Sièges sociaux, bureaux de vente, etc. ... 
x * 875 232 8,654 3,474 26,436 36,762 78,020 42,904 Industrie des chaudières et des plaques .. 301 
6 43 15598 377 16,764 7,565 60,625 96,803 209,629 115229 Industrie de la fabrication des éléments 302 
de charpentes métalliques. 
92 518 1,482 564 16,006 6,608 43,599 81,392 157,049 155213 Industrie des produits métalliques d'ar- 303 
chitecture et d'ornement. 
74 51511083:423 |) Ls 258 41,568 18,982 128,998 341,879 592,857 248,105 Industrie de l'estampage, du matriçage et 304 
du revêtement des métaux. 
— - 1,881 687 21,648 113182 76,118 148,430 284,744 135,477 Industrie du fil métallique et ses pro- 305 
duits. 
100 757 1,579 794 19,889 10,262 69,876 78,213 204,724 127$ 413 Manufacturiers de quincaillerie, d'outils 306 
et de coutellerie. 
x OK 672 259 7,602 2,831 18,812 47,952 86,870 40,636 Manufacturiers d'appareils de chauffage .. 307 
197 1,187 729 342 9,001 5,421 37,035 25,592 84,585 58,291 Ateliers d'usinage .........:.............. 308 
39 261 2,955 | 1,066 34,455 15,017 96,159 198,434 374,548 1795817 Industrie des produits métalliques divers 309 
537 | 3,482 | 15,351 | 5,634 176,770 81,594 561,844 1,055,614 | 2,073,024 15019722 Tit ailmesssisleiors.c\0'5< 51010) aie" /slrs SFR AS ET 
Industrie de la machinerie (sauf le matériel 
électrique) 
AAD Aid 150 80 2,193 230 2,193 46 1,060 1,014 Sitges sociaux, bureaux de vente, etc. ... 
15 87 1,764 414 168,291 8,656 66,886 133,962 233,871 96,908 Manufacturiers de matériel agricole ...... 311 
35 283 9,047 | 2,895 96,057 34,768 250,400 544,834 1,013,144 487,637 Manufacturiers de machines et matériel 315 
divers. 
= x 506 156 5,673 2,185 15,072 47,568 74,421 26,726 Manufacturiers de matériel frigorifique et 316 
de conditionnement de l'air (pour le 
commerce). 
- - 52234 11,453 62,203 9,883 84,495 102,573 390,708 294,876 Manufacturiers de machines de bureau et de | 318 
magasin. 
xs x 16,701 | 4,698 184,417 555722 419,047 828,983 1,713,204 907,161 Total corisrweionorleiersaie:« Étape Pe cero 
Industrie du matériel de transport 
9 591107 ,236, 115012 49 , 806 14,681 123,686 150,322 322,755 170,689 Manufacturiers d'avions et d'éléments .... 321 
— - 8,103 | 1,613 103,537 35,009 329,775 3,375,881 4,434,035 1,052,651 Manufacturiers de véhicules automobiles .. 323 
13 65 726 215 7,146 3,860 DE 021 67,318 107,833 44,919 Manufacturiers de carrosseries de camions 324 
et remorques. 
3 20 5,857 | 1,995 70,827 40,138 305, 862 761,221 1,349,950 602,578 Manufacturiers de pièces et accessoires 325 
d'automobiles. 
- — 851 187 9,428 3,338 24,906 121,343 179,435 57,804 Manufacturiers de matériel roulant de 326 
chemin de fer. 
x x x x x x x x. x x Construction et réparation de navires .... 327 
30 143 131 73 1,278 15255 6,662 12,715 22,894 10,531 Construction et réparation d'embarcations 328 
x x x x x x x x x x Manufacturiers de véhicules divers ....... 329 
59 297 | 20,127 | 4,689 244,566 100,032 827,844 4,499,327 | 6,443,978 1,955,600 Tota ke same ¢pis.gisiaele,« un ne Tale ses 
Industrie des appareils et du matériel 
électriques 
wale fet 466 223 5,900 689 5,900 413 = — 413 Sièges sociaux, bureaux de vente, etc. ... 
x x 1,185 477 12,808 5,344 31,058 80,890 140, 849 65,588 Manufacturiers de petits appareils élec- 831: 
triques. 
x x 2,018 601 19,732 8,212 54,047 167,974 260,266 101,075 Manufacturiers de gros appareils (élec- 332 
triques ou non). 
- - 1,467 611 16,428 6,611 375259 199,328 274,317 94,406 Manufacturiers d'appareils électro- 334 
; ménagers de radio et de télévision. 
x x 6,381] 2,808 75,081 25,987 163,431 281,942 502,177 233,521 Manufacturiers de matériel de télécom- 335 
munication, 
4 29 6,092 | 1,916 66,875 20,281 141,965 224,742 450,862 234,532 Manufacturiers de matériel électrique 336 
industriel. 
= = 485 183 4,977 1, 869 11,928 30,986 53,985 24,280 Manufacturiers de batteries .............. 337 
- - 1,285 391 115781 4,652 31,343 121,871 169,834 50,776 Manufacturiers de fils et câbles élec- 338 
triques. 
x x 1,600 671 17,700 8,613 49,192 117,015 208,620 98,613 Manufacturiers d'appareils électriques 339 
divers. 
26 292 | 20,979 | 7,881 231,280 82,258 526,123 1,225,162 | 2,060,910 902,378 MOÉB LM ee ee cielo e clatetdlete’stors rire se ep eee Ris : 
Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
cee Se. x x x x x x x x Sièges sociaux, bureaux de vente, etc. 
À = 274 42 2717 1,141 9,187 8,001 57,720 41,086 Manufacturiers de ciment ...............4: 341 
_ = 43 3 366 352 2,268 1,486 8,452 5,204 Manufacturiers de chaux ............ re 
= _ 105 16 928 636 4,599 9,872 25,198 14,691 Manufacturiers de produits du gypse ...... 345 
67 448 796 244 9,521 4,769 32,664 46,234 114,086 65,562 Manufacturiers de produits en béton ...... 347 
7 40 556 140 6,321 2,990 22,997 71,913 127,911 46,657 Industrie du béton préparé ........... eo gee i} 348 
10 47 258 76 2,651 2,042 12,442 7,615 35,246 24,288 Manufacturiers de produits de l'argile 3511 
domestique, 
9 38 179 75 1,714 1,106 6,456 7,985 18,217 9,914 Manufacturiers de produits de l'argile 3512 
importée. 
= x x x x x x x x x Manufacturiers de produits réfractaires .. 352 
8 56 45 15 461 210 1,305 1,316 3,669 J, 229 Manufacturiers de produits en pierre ..... 353 


te on mm SN a 
(1) Valeur de la production. 
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TABLE 7. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1969 — Concluded 


MANUFACTURING ACTIVITY — ACTIVITÉ MANUFACTURIERE 


Production and related workers 


ma Cost of 
Estab- Travailleurs de la production et connexes fuel Cost of Value of 
lish- and materials shipments of 
: ments elec- and supplies | goods of own 
Industry group and industry — Man- tricity used manufacture 
Éto- hours = = - 
blisse- Male Female paid Wages Coût du Coût des Valeur des 
ments a 4 ut ot combus- matiéres et expéditions 
Hommes Femmes Heures- Salaires tible et fournitures de marchan- 
homme de l’élec- utilisées dises de 
S.C. payées tricité propre 
Code fabrication 
number — nombre 7000 $’000 
Non-metallic mineral products industries — 
Concluded 
354 Mineral wool manufacturers .................. 6 x x x x x x Æ 
355 Asbestos products manufacturers ............. 7 985 a7 2,325 7,628 817 10,815 28,465 
356 Glass and glass products manufacturers ...... 56 4,636 1,025 12,833 40,541 6,900 66,622 168,184 
3561 Glass manufacturers ................ss.sssese 6 x x x x x Ds x 
3562 Glass products manufacturers ................ 50 x x x x x x * 
357 Abrasives manufacturers ..................... 16 1,482 122 39539 10,908 5,026 23,420 56,982 
359 Other non-metallic mineral products 16 280 7 607 1,535 384 6,412 14,133 
industries. 
TOEAIN ea esr cree esse: Male eee 519 18,319 1,442 44,020 133,700 38,521 262,923 673,561 
Petroleum and coal products industries 
Head offices, sales offices, etc. ........... 56 re FRE ee Des se ers AS 
3651 Petroleum refining - secrets ele 7 1,860 12 4,508 19,647 5,869 461,282 550 ,009 
3652 Manufacturers of lubricating oils and greases 11 x x x x x x x 
369 Other petroleum and coal products 11 x p x x x x x 
industries. 
TOLA Terre epc¥esSusvesehetoyenee casiokelosecake ei ete © + -b 27 29 2,133 12 5,122 21,636 6,352 482,192 587 ,233 
Chemical and chemical products industries 
Head offices, sales offices, etc. ........... Gen 
371 Explosives and ammunition manufacturers ..... 7 x x x x x x x 
372 Manufacturers of mixed fertilizers .......... 43 469 6 1,047 2,845 455 26,085 40 ,087 
373 Manufacturers of plastics and synthetic 21 x x x x x x x 
resins. 
374 Manufacturers of pharmaceuticals and 81 1,530 15737 6,843 16,636 921 54,275 186 ,077 
medicines. 
375 Paint and varnish manufacturers ............. 75 1,927 103 4,390 12,919 1,134 7342 143,694 
376 Manufacturers of soap and cleaning compounds 62 Sy Al 419 4,419 14,924 1,882 93,479 215,334 
377 Manufacturers of toilet preparations ........ 38 512 1,099 3,338 6,859 322 30,056 77,002 
378 Manufacturers of industrial chemicals ....... 62 7,198 43 17 TE 63,793 47,918 226,683 561,373 
3791 Manufacturers of printing inks .............. 22 501 14 1,104 3,181 287 10,753 236288 
3799 Other chemical industries, n.e.s. ........... 167 1,802 711 5,249 13,871 1,930 100,265 185,783 
TOÉAIE: 2 ere de reel c ea 578 17,557 4,167 46,837 145,397 57,365 669,526 1,53335709 
Miscellaneous manufacturing industries 
3811 Instrument and related products manufacturers 90 3,696 2,099 11,815 38,130 1539 87,883 223,645 
3812 Clock and watch manufacturers ....,.......,... 10 262 555 L637 4,103 87 14,912 28,746 
3813 Orthopaedic and surgical appliance manu- 19 99 133 469 1,066 38 2,069 5,453 
facturers. 
3814 Ophthalmic goods manufacturers .............. 34 756 352 2,299 5,040 156 7,136 15,974 
3815 Dental Laboratories 2. 0harmer rame. - rer 158 482 220 1,454 3,410 82 2,559 10,805 
382 Jewellery and silverware manufacturers ...... 128 1,693 1,145 5,944 14,012 447 52,492 89,102; 
383 Broom, brush and mop industry ............... sii) 393 376 1,549 3,254 140 9,111 21,001 
384 Venetian blind manufacturers ................ 9 18 24 90 162 15 445 1,033, 
385 Plastics! fabricators; n.e26.M72-7 2000... 267 6,060 4,656 229839 51,549 4,167 136,627 289 ,586 
3931 Sporting goods industry ........ RAM sa eho sere 63 1,393 907 4,776 11,732 472 22,888 47,945 
3932 Toys and games Industry... 7-20 Ne ne os ole vies 52 802 1,606 5,101 8,911 408 26,942 555272 
395 Fur dressing and dyeing industry ............ 3 x x x x x x x 
397 Signs: and displays industry! wcities ore stele 190 1,788 302 4,445 11,923 697 17,477 45 ,446 
3981 Button, buckle and fastener industry ........ 8 287 289 1,210 3,043 106 4,072 12,261 
3982 Candle’ manufacturers? M RSR EN. « Le 9 4 8 10 37 x 8 187 372 
3983 Hair goods manufacturers: « «2 oro «oles 3.0. 8 4 49 112 187 4 251 772 
3984 Artificial flowers and feathers manufacturers 11 x x x x x x x 
3985 Model and pattern manufacturers ............. 81 969 117 2,420 8,341 125 6,013 23,962 
3986 Musical instruments and sound recording 23 565 741 2,691 6,028 257 10,656 29,759 
industry. 
3988 Typewriter supplies manufacturers ........... 6 189 110 627 1,412 59 5,470 10,207 
3989 Pen and pencil manufacturers ................ 13 115 350 959 1,942 103 6,096 13,976 
3995 Stamp and stencil (rubber and metal) manu- 33 323 82 838 2,086 82 1,906 7,308 
facturers. 
3996 Statuary, art goods, regalia and novelty 35 209 234 933 1,759 56 3,194 7,457 
manufacturers. 
3997 Umbrella manufacturers: «o's us 4sademenic ose snes L x x x x x x >. 
3998 Artificial ice manufacturers 2,2... .-7... 10 63 oa 141 393 115 145 19571 
3999 Other miscellaneous industries .............. 33 320 347 1,366 2,885 142 8,456 17,087 


Motal. 23.2, PA. FINE MINIER. ok. OS 1,320 20,681| 14,810 73,817 182,647 9,395 428,336 962,843 


Value 
added — 
manufacturing 
activity 


Valeur 
ajoutée — 
activité 
manufac- 
turiére 


x 
28,696 
7,439 


380,858 


85,968 
x 


x 


102,462 


x 
13,235 
x 


132,757 


71,302 
119,207 


48,170 
288,246 


12,518 
85,046 
816,193 


1355237 


13,460 
3,504 


8,586 
8,167 
36,748 


11,548 


568 
152,957 


26,103 
29,583 
x 


27,744 
8,289 


177 
485 
x 


18,002 
19,445 


4,837 


7,880 
5,327 


4,400 


x 
1,310 
8,622 


534,857 
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TABLEAU 7. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D'INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1969 — fin 
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Working owners 
and partners 
Propriétaires et 
associés actifs 


Number 
Nombre 
$’000 
x x 
17 92 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
14 46 
21 94 
x x 
20 88 
61 246 
= x 
11 56 
x x 
135 1,025 
58 394 
9 | 33 
5 21 
10 39 
11 56 
x x 
94 624 
x x 
x x 
8 44 
x x 
35 306 
x x 
x x 
9 52 
10 66 
æ x 
x x 
9 29 
466 3,062 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Male 


Administrative, office and other 
non-manufacturing employees 


Employés de l'administration, 
du bureau et autres non 
engagés dans la fabrication 


Female 


Hommes | Femmes | Traitements 


Employees — Employés 


Total cost 
of materials, 
supplies 
and goods 
for re-sale 


Total value 
of shipments 
and other 
revenue 


Total employees 


Total des employés 


Salaries Coût total des 
and matières, des 
fournitures et 


des expédi- 


Number tions et 


number 


4,457 


x 


x 
363 
x 


2,232 


1,658 
2,031 


681 
3,842 


379 
2,195 
14,801 


3,617 


176 
51 


359 
81 
499 


234 


14 
1,865 


598 
362 
x 


597 
122 


48 
215 


9,666 


— nombre 


1,246 


570 
734 


543 
949 


126 
844 


5,672 


1,425 


Valeur totale 


Value 
added — 
total 
activity 


Valeur 
ajoutée — 
activité 


wages 
i be des marchan- autres totale 
Salaries Nombre Traitements | dises desti- recettes 
= et nées à être 
Salaires revendues 
$000 
x x x x x 
2,199 15289 9,827 14,340 32,951 19,065 
13,452 7,259 53,993 77,499 181,833 101,549 
x x x x x x 
x x x x x x 
5,980 2,294 16,888 29,200 63,562 29,508 
1,687 491 3,242 8,030 16,301 8,013 
58,907 26,649 192,607 316,830 739,855 393,506 
x x x x rs x 
10,188 2,793 29,835 480,637 572,696 88,050 
x x x x x x 
x x x x x x 
66,645 8,724 88,281 511,453 617,072 101,741 
x x x x x x 
x x x re x x 
3,360 919 6,206 35,859 51,396 14,758 
x x x x x x 
28,602 6,745 45,238 73,960 211,746 139,274 
17,018 4,258 29,937 85,849 159,683 75,071 
25,159 4,755 40,083 1135597 243,997 127,353 
9,607 2,835 16,466 36,802 87,235 51,597 
45,441 12,632 109,234 305,710 664,932 313,320 
4,178 1,020 7,359 18,348 32,394 14,087 
26,609 5,552 40,480 139,502 235,992 96,780 
178,256 42,197 3237653 883,508 1,810,365 881,748 
44,004 10,837 82,135 135,945 287,559 151,391 
Sie MN 1,108 6,491 155293 29,837 13,965 
649 318 1,714 3,459 6,661 3,621 
4,103 1,769 9,143 18,538 32,041 13,123 
1,149 867 4,559 2,632 10,842 8,130 
7,443 3,770 21,455 56,360 94,533 38,317 
22733 1,204 5,885 11,703 25,853 13,617 
132 64 294 455 1,041 567 
21,152 13,264 72,700 151,414 307,147 154,637 
6,241 3,236 17,973 37,289 66,538 30,531 
4,923 3,087 13,834 35,368 68,333 35,198 
x x Fe x x x 
7,555 2,958 19,478 19,953 55,562 35,386 
1,680 782 4,723 4,330 12,608 8,383 
x 20 81 187 372 177 
108 69 295 340 861 486 
x x x x x x 
1,698 1,276 10,039 6,403 24,339 17,991 
2,246 1,609 8,273 13,392 33,309 20,542 
1,224 472 2,636 5,708 10,467 4,856 
1,885 694 3,827 6,918 14,816 7,978 
1,670 644 37732 3,528 9,577 5,972 
749 548 2,507 3,918 8,296 4,515 
x x x x x x 
285 117 678 189 1,623 1,318 
2,594 1,022 5,480 11,397 21,848 10,601 
117,325 50,092 299,971 546,199 1,128,454 584,235 


Groupe d'industries et industrie 


Industrie des produits minéraux non mé- 

talliques — fin 

Manufacturiers de laine minérale .......... 

Manufacturiers de produits en amiante 

Manufacturiers de verre et d'articles 
en verre. 

Manufacturiers de verre ...........s..s...e 

Manufacturiers d'articles en verre ........ 

Manufacturiers d'abrasifs ...............0. 

Manufacturiers d'autres produits minéraux 
non métalliques. 


Total 


Industrie des dérivés du pétrole et du 
charbon 


Sièges sociaux, bureaux de vente, etc. .... 

Raffinage du pétrole ....,,................ 

Manufacturiers d'huiles et de graisses 
lubrifiantes. 

Manufacturiers d'autres dérivés du pétrole 
et du charbon. 


Industrie chimique et des produits connexes 
Sièges sociaux, bureaux de vente, etc. .... 
Manufacturiers d'explosifs et de munitions 
Manufacturiers d'engrais mélangés ......... 
Manufacturiers de matières plastiques et de 
résines synthétiques. 

Manufacturiers de produits médicinaux et 
pharmaceutiques. 

Manufacturiers de peintures et vernis ..... 

Manufacturiers de savons et de composés de 
nettoyage. 

Manufacturiers de produits de toilette .... 

Manufacturiers de produits chimiques 
industriels. 

Manufacturiers d'encres d'imprimerie ...... 

Autres industries chimiques, n.c.a. ....... 


Total, 22e cesete essaie a evetelvleatetevera e's ele e ae 


Industries manufacturiéres diverses 
Manufacturiers d'instruments et produits 
connexes. 
Manufacturiers d'horloges et de montres ... 
Manufacturiers d'appareils d'orthopédie et 
de chirurgie. 


Manufacturiers d'articles d'ophtalmologie 

Laboratoires dentaires .............+.++e 

Manufacturiers de bijouterie et d'or- 
fèvrerie. 


Industrie des balais, brosses et va- 
drouilles. 

Manufacturiers de stores vénitiens 

Manufacturiers d'articles en matière 
plastique, n.c.a. 


Industrie des articles de sport ......... cé 

Industrie des jouets et jeux ............. . 

Industrie d'apprêt et teinture de la 
fourrure. 


Industrie des enseignes et étalages ....... 

Industrie des boutons, boucles et boutons- 
pression. 

Manufacturiers de chandelles et cierges ... 

Manufacturiers d'articles en cheveux 

Manufacturiers de fleurs et plumes 
artificielles. 

Manufacturiers de modèles et patrons ...... 

Industrie des instruments de musique et de 
l'enregistrement du son. 

Fabricants de fournitures pour la dacty- 
lographie. 

Fabricants de stylos et de crayons ........ 

Manufacturiers d'estampes et stencils, 
caoutchouc et métal. 

Manufacturiers de statuettes, oeuvres 
d'art, insignes et nouveautés. 


Manufacturiers de parapluies ...... cape var 
Manufacturiers de glace artificielle ...... 
Autres industries diverses ................ 

Total... SOU ia vis weasel toe ni * 


3651 
3652 


369 


30 


SAFÈC: 


Code 


101 
103 
105 
111 
112 
125 
124 
125 
128 
129 
La 
133 
135 
139 
141 
143 
145 
147 


151 
155 


161 
163 
169 


172 
174 
75 
1792 
1799 


183 
193 
197 
201 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
218 
219 
221 
223 
229 
2291 
2292 


2299 


231 
239 


243 
2431 
2432 
244 
2441 
2442 
245 
246 
247 


STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) 


CLASSIFICATION TYPE DES INDUSTRIES (INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES) 


Industry group and industry 


1 — FOOD AND BEVERAGE INDUSTRIES 
Slaughtering and meat processors 
Poultry processors 

Dairy products industry 

Fish products industry 

Fruit and vegetable canners and preservers 
Feed manufacturers 

Flour mills 

Breakfast cereal manufacturers 
Biscuit manufacturers 

Bakeries 

Confectionery manufacturers 
Sugar refineries 

Vegetable oil mills 
Miscellaneous food industries 
Soft drink manufacturers 
Distilleries 

Breweries 

Wineries 


2 — TOBACCO PRODUCTS INDUSTRIES 
Leaf tobacco processing 
Tobacco products manufacturers 


3 — RUBBER INDUSTRIES 

Rubber footwear manufacturers 
Rubber tire and tube manufacturers 
Other rubber industries 


4 — LEATHER INDUSTRIES 

Leather tanneries 

Shoe factories 

Leather glove factories 

Boot and shoe findings manufacturers 
Miscellaneous leather products manufacturers 


5 — TEXTILE INDUSTRIES 

Cotton yarn and cloth mills 

Wool yarn mills 

Wool cloth mills 

Synthetic textile mills 

Fibre preparing mills 

Thread mills 

Cordage and twine industry 

Narrow fabric mills 

Pressed and punched felt mills 
Carpet, mat and rug industry 

Textile dyeing and finishing plants 
Linoleum and coated fabrics industry 
Canvas products industry 

Cotton and jute bag industry 
Miscellaneous textile industries 
Automobile fabric accessory manufacturers 


Embroidery, pleating and hemstitching manufac- 


turers. 
Miscellaneous textiles industry, n.e.s. 


6 — KNITTING MILLS 
Hosiery mills 
Other knitting mills 


7 — CLOTHING INDUSTRIES 

Men's clothing industry 

Men's clothing factories 

Men's clothing contractors 

Women's clothing factories and contractors 
Women's clothing factories 

Women's and children's clothing contractors 
Children's clothing factories 

Fur goods industry 

Hat and cap industry 


101 
103 
105 
Ly 
112 
123 
124 
125 
128 
1229 
LE 
133 
135 
139 
141 
143 
145 
147 


151 
153 


161 
163 
169 


172 
174 
175 
1792 
1799 


183 
193 
197 
201 
Zl 
Zee 
213 
214 
125 
216 
218 
229 
LT 
DUS, 
229 
2291 
2292 


2299 


231 
239 


243 
2431 
2432 
244 
2441 
2442 
245 


. 246 


247 


Groupe d'industries et industrie 


1 — INDUSTRIE DES ALIMENTS ET BOISSONS 
Abattage et préparation de la viande 
Préparation de la volaille 

Industrie laitiére 

Industrie du poisson 

Conserves et préparations de fruits et de légumes 
Manufacturiers d'aliments pour les animaux 
Moulins à farine 

Manufacturiers de céréales de table 
Manufacturiers de biscuits 

Boulangeries 

Manufacturiers de confiserie 

Raffineries de sucre 

Industrie des huiles végétales 

Industrie d'aliments divers 

Manufacturiers de boissons gazeuses 
Distilleries 

Brasseries 

Industrie du vin 


2 — INDUSTRIE DU TABAC 
Traitement du tabac en feuilles 
Manufacturiers de produits du tabac 


3 — INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 

Manufacturiers de chaussures en caoutchouc 
Manufacturiers de chambres à air et pneus 
Autres industries du caoutchouc 


& — INDUSTRIE DU CUIR 

Tanneries 

Fabriques de chaussures 

Fabriques de gants, en cuir 
Manufacturiers de crépins, en cuir 
Manufacturiers d'articles divers, en cuir 


5 — INDUSTRIE TEXTILE 

Fabriques de filés et de tissus de coton 

Filature de la laine 

Fabriques de tissus de laine 

Industrie des textiles synthétiques 

Préparation des fibres 

Fabrication du fil 

Industrie des cordes et ficelles 

Industrie des tissus étroits 

Industrie du feutre pressé et du feutre aéré 
Industrie des tapis et carpettes 

Teinture et apprêt des textiles 

Industrie des linoléums et des tissus enduits 
Industrie de la grosse toile 

Industrie des sacs de coton et de jute 

Industries textiles diverses 

Manufacturiers d'accessoires d'automobile, en tissu 
Industrie des broderies, plissage et ourlets à jour 


Industrie des textiles divers, n.c.a. 


6 — BONNETERIE 
Industrie des bas et chaussettes 
Industrie des tricots (autres que bas et chaussettes) 


7 — INDUSTRIE DU VÊTEMENT 

Industrie des vêtements d'hommes 

Confection de vêtements d'hommes 

Entrepreneurs en confection pour hommes 

Confection de vêtements de femmes et entrepreneurs 
Confection de vêtements de femmes 

Entrepreneurs en confection pour femmes et enfants 
Fabriques de vêtements d'enfants 

Industrie des articles en fourrure 

Industrie des chapeaux et casquettes 


S.C. 


Code 


248 
249 
2491 
2499 


2511 
2513 
252 
2541 
2542 
256 
258 
259 
2591 
2592 
2599 


261 
264 
266 
268 


271 
272 
2731 
2732 
2733 
274 


286 
287 


288 
289 


291 
292 
294 
295 
296 
297 
298 


301 
302 


303 
304 
305 
306 
307 


308 
309 


SIL 
515 


316 


Shi 


STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) — Continued 


CLASSIFICATION TYPE DES INDUSTRIES (INDUSTRIES MANUFACTURIERES) — suite 


Industry group and industry 


7 — CLOTHING INDUSTRIES — Concluded 
Foundation garment industry 

Other clothing industries 

Fabric glove manufacturers 
Miscellaneous clothing industry, n.e.s. 


8 — WOOD INDUSTRIES 

Shingle mills 

Sawmills and planing mills 

Veneer and plywood mills 

Sash, door and other millwork plants 
Hardwood flooring 

Wooden box factories 

Coffin and casket industry 
Miscellaneous wood industries 

Wood preservation 

Wood turning 

Miscellaneous wood industries, n.e.s. 


9 — FURNITURE AND FIXTURE INDUSTRIES 
Household furniture industry 

Office furniture industry 
Miscellaneous furniture industries 
Electric lamp and shade industry 


10 — PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 

Pulp and paper mills 

Asphalt roofing manufacturers 

Manufacturers of folding cartons and set-up boxes 
Manufacturers of corrugated boxes 

Paper and plastic bag manufacturers 

Miscellaneous paper converters 


11 — PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 
Commercial printing 
Plate making, typesetting and trade bindery plants 


Publishing only 
Publishing and printing 


12 — PRIMARY METAL INDUSTRIES 

Iron and steel mills 

Steel pipe and tube mills 

Iron foundries 

Smelting and refining 

Aluminum rolling, casting and extruding 

Copper and alloy rolling, casting and extruding 
Metal rolling, casting and extruding, n.e.s. 


13 — METAL FABRICATING INDUSTRIES (EXCEPT MACHINE- 
RY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT INDUS - 
TRIES). i 

Boiler and plate works 

Fabricated structural metal industry 


Ornamental and architectural metal industry 
Metal stamping, pressing and coating industry 


Wire and wire products manufacturers 
Hardware, tool and cutlery manufacturers 
Heating equipment manufacturers 

Machine shops 

Miscellaneous metal fabricating industries 


14 — MACHINERY INDUSTRIES (EXCEPT ELECTRICAL MA- 
CHINERY) . 
Agricultural implement industry 
Miscellaneous machinery and equipment manufac - 
turers. 
Commercial refrigeration and air conditioning 
equipment manufacturers. 


248 
249 
2491 
2499 


2511 
2513 
252 
2541 
2542 
256 
258 
259 
2591 
2592 
2599 


261 
264 
266 
268 


PAIN 
272 
2731 
2732 
2733 
274 


286 
287 


288 
289 


291 
292 
294 
295 
296 
297 
298 


301 
302 


303 
304 
305 
306 
307 


308 
309 


311 
35 


316 


Groupe d'industries et industrie 


7 — INDUSTRIE DU VETEMENT — fin 
Industrie des corsets et soutiens-gorge 
Autres industries du vétement 
Manufacturiers de gants de tissu 
Industrie des vétements divers, n.c.a. 


8 — INDUSTRIE DU BOIS 

Moulins a bardeaux 

Scieries et ateliers de rabotage 
Fabriques de placages et contre-plaqués 
Ateliers de portes, chassis et autres bois ouvrés 
Industrie des parquets en bois dur 
Fabriques de boîtes en bois 

Industrie des cercueils 

Industries diverses du bois 

Industrie de la conservation du bois 
Tournage du bois 

Industries diverses du bois, n.c.a. 


9 — INDUSTRIE DU MEUBLE ET DES ARTICLES D 'AMEUBLEMENT 
Industrie des meubles de maison 

Industrie des meubles de bureau 

Industries diverses du meuble 

Industrie des lampes électriques et des abat-jour 


10 — INDUSTRIE DU PAPIER ET PRODUITS CONNEXES 

Les usines de pâtes et papiers 

Manufacturiers de papier-toiture asphalté 
Manufacturiers de cartons pliants et de boîtes montées 
Manufacturiers de boîtes en carton ondulé 
Manufacturiers de sacs en papier et en plastique 
Diverses transformations du papier 


11 — IMPRIMERIE, ÉDITION ET INDUSTRIES CONNEXES 

Imprimerie commerciale 

Ateliers de clichage, de composition et de reliure commer- 
cites 

Édition seulement 

Édition et impression 


12 — INDUSTRIE MÉTALLIQUE PRIMAIRE 

Industrie du fer et de l'acier 

Fabriques de tubes et tuyaux d'acier 

Fonderies de fer 

Fonte et affinage 

Laminage, moulage et refoulage de l'aluminium 
Laminage, moulage et refoulage du cuivre et alliages 
Laminage, moulage et refoulage des métaux, n.c.a. 


13 — INDUSTRIE DES PRODUITS MÉTALLIQUES (A L'EXCLUSION 
DES MACHINES ET DU MATÉRIEL DE TRANS PORT). 


Industrie des chaudières et des plaques 

Industrie de la fabrication des éléments de charpentes 
métalliques. 

Industrie des produits métalliques d'architecture et 
d'ornement. 

Industrie de l'estampage, du matriçage et du revétement 
des métaux. 

Industrie du fil métallique et ses produits 

Manufacturiers de quincaillerie, d'outils et de coutellerie 

Manufacturiers d'appareils de chauffage 

Ateliers d'usinage 

Industrie des produits métalliques divers 


14 — INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF LE MATERIEL ELEC- 
TRIQUE). 

Manufacturiers de matériel agricole 

Manufacturiers de machines et matériel divers 


Manufacturiers de matériel frigorifique et de condition- 
nement de l'air (pour le commerce). 


32 


S,1,C; 


Code 


318 


321 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 


331 
332 


334 


399 
336 
337 
338 
339 


341 
343 
345 
347 
348 
351 
3511 
3512 
352 
353 
354 
355 
356 
3561 
3562 
357 
229 


365 
3651 
3652 
369 


371 
372 
373 


374 
375 
376 
377 
378 
279 
3791 
3799 


381 


3811 
3812 
3813 
3814 


STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) — Continued 


CLASSIFICATION TYPE DES INDUSTRIES (INDUSTRIES MANUFACTURIERES) — suite 


Industry group and industry 


14 — MACHINERY INDUSTRIES (EXCEPT ELECTRICAL 


MACHINERY). — Concluded 
Office and store machinery manufacturers 


15 — TRANSPORTATION EQUIPMENT INDUSTRIES 

Aircraft and parts manufacturers 

Motor vehicle manufacturers 

Truck body and trailer manufacturers 

Motor vehicle parts and accessories manufacturers 
Railroad rolling stock industry 

Shipbuilding and repair 

Boatbuilding and repair 

Miscellaneous vehicle manufacturers 


16 — ELECTRICAL PRODUCTS INDUSTRIES 

Manufacturers of small electrical appliances 

Manufacturers of major appliances (electric and 
non-electric). 

Manufacturers of household radio and television 
receivers. 

Communications equipment manufacturers 

Manufacturers of electrical industrial equipment 

Battery manufacturers 

Manufacturers of electric wire and cable 


Manufacturers of miscellaneous electrical products 


17 — NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS INDUSTRIES 
Cement manufacturers 

Lime manufacturers 

Gypsum products manufacturers 

Concrete products manufacturers 

Ready-mix concrete manufacturers 

Clay products manufacturers 

Clay products manufacturers (from domestic clays) 
Clay products manufacturers (from imported clays) 
Refractories manufacturers 

Stone products manufacturers 

Mineral wool manufacturers 

Asbestos products manufacturers 

Glass and glass products manufacturers 

Glass manufacturers 

Glass products manufacturers 

Abrasives manufacturers 

Other non-metallic mineral products industries 


18 — PETROLEUM AND COAL PRODUCTS INDUSTRIES 
Petroleum refineries 

Petroleum refining 

Manufacturers of lubricating oils and greases 
Other petroleum and coal products industries 


19 — CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS INDUSTRIES 
Explosives and ammunition manufacturers 
Manufacturers of mixed fertilizers 
Manufacturers of plastics and synthetic resins 


Manufacturers of pharmaceuticals and medicines 
Paint and varnish manufacturers 

Manufacturers of soap and cleaning compounds 
Manufacturers of toilet preparations 
Manufacturers of industrial chemicals 

Other chemical industries 

Manufacturers of printing inks 

Other chemical industries, n.e.s. 


20 — MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 

Scientific and professional equipment manufac- 
turers, 

Instrument and related products manufacturers 

Clock and watch manufacturers 

Orthopaedic and surgical appliance manufacturers 

Ophthalmic goods manufacturers 


318 


321 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 


331 
332 


334 


335 
336 
337 
338 
339 


341 
343 
345 
347 
348 
351 
SOUL 
3512 
352 
353 
354 
355 
356 
3561 
3562 
SoH. 
359 


365 
3651 
3652 
369 


371 
372 
373 


374 
375 
376 
377 
378 
379 
3791 
3799 


381 


3811 
3812 
3813 
3814 


Groupe d'industries et industrie 


14 — INDUSTRIE 


TRIQUE). 


Manufacturiers 


15 — INDUSTRIE 
Manuf acturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 


DE LA MACHINERIE (SAUF LE MATERIEL ELEC- 
— fin 
de machines de bureau et de magasin 


DU MATERIEL DE TRANSPORT 

d'avions et d'éléments 

de véhicules automobiles 

de carrosseries de camions et remorques 
de pièces et accessoires d'automobiles 
de matériel roulant de chemin de fer 


Construction et réparation de navires 
Construction et réparation d'embarcations 


Manufacturiers 
16 — INDUSTRIE 
Manufacturiers 


Manufacturiers 


Manufacturiers 


de véhicules divers 
DES APPAREILS ET DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUES 
de petits appareils électriques 


de gros appareils (électriques ou non) 


d'appareils électro-ménagers de radio et 


de télévision. 


Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 


17 — INDUSTRIE 
Manuf acturiers 
Manuf acturiers 
Manuf acturiers 
Manuf acturiers 


de matériel de télécommunication 
de matériel électrique industriel 
de batteries 

de fils et cables électriques 
d'appareils électriques divers 


DES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
de ciment 
de chaux 
de produits du 
de produits 


gypse 
en béton 


Industrie du béton préparé 


Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manuf acturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 


18 — INDUSTRIE 
Raffineries de 


l'argile 
l'argile domestique 
l'argile importée 


de produits de 
de produits de 
de produits de 
de produits réfractaires 

de produits en pierre 

de laine minérale 

de produits en amiante 

de verre et d'articles en verre 

de verre 

d'articles en verre 

d'abrasifs 

d'autres produits minéraux non métalliques 


DES DÉRIVÉS DU PÉTROLE ET DU CHARBON 
pétrole 


Raffinage du pétrole 


Manufacturiers 
Manufacturiers 


19 — INDUSTRIE 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
thétiques. 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manufacturiers 


Autres industries 


Manufacturiers 


d'huiles et graisses lubrifiantes 
d'autres dérivés du pétrole et du charbon 


CHIMIQUE ET DES PRODUITS CONNEXES 
d'explosifs et de munitions 

d'engrais mélangés 

de matières plastiques et de résines syn- 


de produits médicinaux et pharmaceutiques 
de peintures et vernis 

de savons et de composés de nettoyage 

de produits de toilette 

de produits chimiques industriels 
chimiques 

d'encres d'imprimerie 


Autres industries chimiques, n.c.a. 


20 — INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
Manufacturiers d'instruments scientifiques et professionnel 


Manufacturiers 
Manufacturiers 
Manu facturiers 
Manufacturiers 


d'instruments et produits connexes 
d'horloges et de montres 

d'appareils d'orthopédie et de chirurgie 
d'articles d'ophtalmologie 


—_ 


55 


STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) — Concluded 


CLASSIFICATION TYPE DES INDUSTRIES (INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES) — fin 


2. Industry group and industry Groupe d'industries et industrie 
20 — MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES. — 20 — INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES. — fin 
Concluded 

3815 | Dental laboratories Laboratoires. dentaires 

382 Jewellery and silverware manufacturers Manufacturiers de bijouterie et d'orfévrerie 

383 Broom, brush and mop industry Industrie des balais, brosses et vadrouilles 

384 Venetian blind manufacturers Manufacturiers de stores vénitiens 

385 Plastics fabricators, n.e.s. Manufacturiers d'articles en matière plastique, n.c.a. 
393 Sporting goods and toy industry Industrie des articles de sport et des jouets 

3931 Sporting goods industry Industrie des articles de sport 

3932 Toys and games industry Industrie des jouets et jeux 

395 Fur dressing and dyeing industry Industrie d'apprêt et teinture de la fourrure 

397 Signs and displays industry Industrie des enseignes et étalages 

3981 Button, buckle and fastener industry Industrie des boutons, boucles et boutons-pression 

3982 Candle manufacturers Manufacturiers de chandelles et cierges 

3983 Hair goods manufacturers Manufacturiers d'articles en cheveux 

3984 | Artificial flowers and feathers manufacturers Manufacturiers de fleurs et plumes artificielles 

3985 | Model and pattern manufacturers Manufacturiers de modéles et patrons 

3986 | Musical instruments and sound recording industry Industrie des instruments de musique et de l'enregistrement 

du son. 

3988 Typewriter supplies manufacturers Manufacturiers de fournitures de dactylotypes 

3989 | Pen and pencil manufacturers Manufacturiers de stylographes et crayons 

3995 | Stamp and stencil (rubber and metal) manufacturers Manufacturiers d'estampes et stencils, caoutchouc et métal 
3996 Statuary, art goods, regalia and novelty manuf ac - Manufacturiers de statuettes, oeuvres d'art, insignes et 

turers. nouveautés. 

3997 | Umbrella manufacturers Manufacturiers de parapluies 

3998 | Artificial ice manufacturers Manufacturiers de glace artificielle 

3999 | Other miscellaneous industries Autres industries diverses 


n.e.s.: Not elsewhere specified. — n.c.a.: Non classé(e)s ailleurs. 
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EXPLANATORY NOTES 


The following abbreviated notes deal only with salient points or 
selected inclusions or exclusions which might not be self-evident. De- 
tailed “Concepts and Definitions” are available on request; see “Intro- 
duction” to this report. 


Establishment. — Smallest operating unit capable of reporting 
certain specified input and output data; usually a plant or mill. 


Cost of materials and supplies, fuel and electricity. — Generally, 
consumption of purchased items only, at laid-down cost. Includes inter- 
company and intracompany transfers, contract work by others, fuel 
used by vehicles. 


Value of shipments of goods of own manufacture. — Goods 
made by reporting establishment, or for its account, from its own 
materials, net of discounts, returns, allowances, sales tax, excise taxes 
and duties, returnable containers, common or contract carriers’ 
charges for outward transportation (but not of own carriers’ delivery 
expense). Includes repair and custom revenue, transfers to reporting 
units of same firm, all exports, book value of own products shipped 
on rental basis. Unsold domestic consignment shipments are included 
in inventory. In fabricated structural metal industry, aircraft and parts 
manufacturers, railroad rolling stock industry and shipbuilding and 
repair, value of production is shown in place of shipments in tables on 
principal statistics. Integrated smelters’ work on own ore valued at 
imputed charge to mine. 


Value added. — Net output as measured by gross output less pur- 
chased commodity inputs used. 

(a)Value added, manufacturing activity: Value of shipments of goods 
of own manufacture plus net change in inventory of goods in 
process and finished goods, less cost of materials and supplies used, 
fuel and electricity. 

(b) Value added, total activity: Consists of (1) value added, manufac- 
turing activity and (2) value added, non-manufacturing activity. 
The latter is calculated by subtracting relevant commodity inputs 
from non-manufacturing revenues or output; these commodity 
inputs are net of the change in inventories of goods purchased for 
resale. Non-manufacturing revenues include depreciable fixed assets 
produced by own work force for own use, revenue from product 
rentals, etc., but exclude non-operating revenue such as real 
property rentals, dividends, interest. 


Employees, salaries and wages. — Salaries and wages are reported 
before deductions for income tax and employee benefits and comprise 
all man-hours paid (for regular work, overtime and paid leave) as well 
as bonuses, commissions, etc., paid to regular employees. Where shown, 
production and related workers classified to non-manufacturing activity 
include separately reported loggers, employees on construction for own 
use, outside pieceworkers in certain industries, etc. Sales and distribu- 
tion employees include all personnel charged to selling expense, certain 
drivers, etc. 


Head offices, sales offices and auxiliary units. — Included in 
individual industry if establishments served are all in same industry; 
otherwise, coded to major industry group accounting for company’s 
principal activity. 


Inventories. — Book value of owned inventory held in C anada, 
including goods in transit and on consignment. 


NOTES EXPLICATIVES 


Les notes abrégées ci-aprés traitent seulement de points saillants ou de 
certaines extensions ou restrictions qui ne sont peut-étre pas évidents. On 
peut se procurer sur demande les “Concepts et définitions” détaillés; voir 
P“Introduction” de ce rapport. 


Etablissement. — La plus petite unité exploitante pouvant fournir cer- 
taines données sur les intrants et les extrants; il s’agit ordinairement d’une 
usine ou d’une fabrique. 


Coût des matières et fournitures, du combustible et de lélectri- 
cité. — En général, consommation de produits achetés seulement, au prix 
livré. Comprend les transferts entre établissements d’une même entreprise, 
les travaux à forfait exécutés par des tiers, le carburant utilisé par les 
véhicules. 


Valeur des expéditions de marchandises de propre fabrication. — Les 
produits fabriqués par l'établissement déclarant, ou pour son compte, à 
partir de matières lui appartenant, sans les rabais, les produits retournés, 
les allocations, la taxe de vente, les taxes et les droits d’accise, les 
contenants consignés, les frais d’enlèvement payés à des transporteurs 
publics ou sous contrat (mais y compris les frais du service de livraison de 
l'établissement même). Comprend les recettes du travail de réparation et 
du travail sur commande, les transferts à d’autres unités déclarantes de la 
même entreprise, les exportations, la valeur comptable des produits donnés 
en location par l'établissement. Les produits non vendus en consignation 
au Canada s'ajoutent aux stocks. En ce qui concerne l’industrie de la 
fabrication des éléments de charpentes métalliques, les manufacturiers 
d’avions et d'éléments, les manufacturiers de matériel roulant de chemin 
de‘ fer, ainsi que l’industrie de la construction et réparation de navires, la 
valeur de la production remplace les expéditions dans les tableaux relatifs 
aux statistiques principales. En ce qui a trait aux établissements de fonte et 
d’affinage intégrés à des mines la valeur des expéditions de produits 
extraits de minerais appartenant à la même société constituent des frais 
estimés de traitement à forfait qui sont imputés à la mine. 


Valeur ajoutée. — L’extrant net, soit l’extrant brut moins la consom- 
mation des biens achetés. 

(a) Valeur ajoutée, activité manufacturière: valeur des expéditions de mar- 
chandises de propre fabrication, plus la variation nette des stocks de pro- 
duits en cours de fabrication et de produits finis, moins le coût des 
matières et des fournitures utilisées, du combustible et de l'électricité. 

(b) Valeur ajoutée, activité totale: réunit (1) la valeur ajoutée par l’activité 
manufacturière et (2) la valeur ajoutée par l’activité non manufacturière. 
On calcule cette dernière en soustrayant les entrées de marchandises des 
recettes ou des extrants provenant de l’activité non manufacturière, après 
avoir soustrait de ces entrées la variation des stocks de produits achetés 
pour la revente. Les recettes provenant de l’activité non manufacturière 
comprennent les éléments d’actif dépréciables produits par la main- 
d'oeuvre de l'établissement pour l'usage de l'établissement, les recettes de 
location de produits, etc., mais non les recettes autres que les recettes 
d'exploitation, comme les loyers d'immeubles, les dividendes, les intérêts. 


Employés, traitements et salaires. — Les traitements et salaires sont 
déclarés avant les déductions au titre de l'impôt sur le revenu et des 
régimes de prévoyance des employés; ils comprennent les heures-homme 
payées (travail régulier, temps supplémentaire et congés payés) ainsi que. les 
gratifications, commissions, etc. versées aux employés réguliers. Les travail- 
leurs de la production et connexes classés dans l’activité non manufacturière 
comprennent des biicherons, des ouvriers de la construction pour le compte 
de l'établissement, des ouvriers à la pièce de l’extérieur dans certaines indus- 
tries, etc. là où ils ont été déclarés séparément ; les employés à la vente et à la 
distribution comprennent l’ensemble du personnel imputé sur les frais de 
vente, certains chauffeurs, etc. 


Sièges sociaux, bureaux de vente et unités auxiliaires. — Ils sont com- 
pris dans l'industrie particulière si les établissements desservis appartiennent 


tous à la même industrie. Autrement, ils sont classés dans le groupe repré- 
sentant l’activité principale de la société. 


Stocks. — La valeur comptable des stocks possédés se trouvant au 
Canada, y compris les marchandises en transit ou en consignation. 
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SYMBOLS 
The following symbols are used where applicable: 


… figures not available. 
.… figures not appropriate or not applicable. 
— nil or zero. 
-- amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 
I revised figures. 
X confidential to meet secrecy requirements of the Statistics 
Act. 
* includes head offices, sales offices and auxiliary units. 


REPORTS ON THE ANNUAL CENSUS 
OF MANUFACTURES 


This report is one of the general, or all-industry, series 
presenting the results of the annual Census of Manufactures. The 
complete general series, containing principal statistics on individual 
industries and industry groups for all of Canada or its various 
geographical subdivisions, is as follows: 
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SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants sont employés lorsqu'il y a 
lieu: 
. . nombres indisponibles. 
… n'ayant pas lieu de figurer. 
— néant ou zéro. 
-- nombres infimes. 
P nombres provisoires. 
¥ nombres rectifiés. 
X confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique 
relatives au secret. 
* comprend les sièges sociaux, bureaux de vente et unités auxiliaires. 


RAPPORTS CONCERNANT LE RECENSEMENT ANNUEL 
DES MANUFACTURES 


Le présent rapport fait partie de la série générale qui s'applique à 
toutes les industries et qui donne les résultats du recensement annuel 
des manufactures. Voici la série générale complète contenant les 
statistiques principales sur chaque industrie en particulier et sur les 
groupes d'industries au Canada entier ou dans ses différentes sub- 
divisions géographiques: 
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Titre 


each Te a 


General Review of the Manufacturing Industries of Canada 
Volume I: Industries by Province 
Volume II: Supplementary Data and Analyses 


31-203 
31-201 


Geographical Reports 


31-204 Manufacturing Industries of Canada: Atlantic Provinces 

31-205 Manufacturing Industries of Canada: Quebec 

31-206 Manufacturing Industries of Canada: Ontario 

31-207 Manufacturing Industries of Canada: Prairie Provinces 

31-208 Manufacturing Industries of Canada: British Columbia, 
Yukon and Northwest Territories 

31-209 Manufacturing Industries of Canada: Geographical Distri- 
bution! 


Industrial Organization Reports 


31-210 Manufacturing Industries of Canada: Type of Organization 
and Size of Establishment 


Commodity Reports 


31-211 Products Shipped by Canadian Manufacturers 
31-212 Consumption of Containers and Other Packaging Supplies 
by the Manufacturing Industries 


1 Principal statistics of industries for economic regions, counties 
or census divisions, Census Metropolitan Areas and municipalities. 


In addition to these general reports, some 120 annual 
reports on individual industries contain quantities and values of 
products shipped and of materials used by the individual industry 
as well as some of the principal statistics carried ih the general 
reports and certain additional industry information. 


A preliminary bulletin is issued for virtually every industry 
and for most general reports and is sent automatically to 
subscribers to the relevant report; the entire series of preliminary 
bulletins may also be subscribed to as a set ($3.50 for the 1971 
Census of Manufactures). 


A list of all the reports on the Census of Manufactures is 
included in the bureau’s Subscription Order Form, obtainable on 
request from the Publications Distribution Unit, Statistics Canada, 
Ottawa. 


Industries manufacturiéres du Canada: revue générale 
31-203 Volume I: Industries par province 


31-201 Volume II: Données et analyses supplémentaires 
Rapports géographiques 
31-204 Industries manufacturières du Canada: provinces de l’Atlanti- 


que 

31-205 Industries manufacturiéres du Canada: Québec 

31-206 Industries manufacturiéres du Canada: Ontario 

31-207 Industries manufacturiéres du Canada: provinces des Prairies 

31-208 Industries manufacturiéres du Canada: Colombie-Britannique, 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest 

31-209 Industries manufacturiéres du Canada: Répartition géographi- 
que! 


Rapports sur l’organisation industrielle 


31-210 Industries manufacturières du Canada: forme d'organisation et 
taille des établissements 


Rapports sur les marchandises 


31-211 Produits livrés par les fabricants canadiens | 
31-212 Consommation de contenants et autres matières d'emballage, 
par industrie manufacturière 


1 Statistiques principales sur les industries pour les régions économiques, les 
comtés ou divisions de recensement, les régions métropolitaines de recensement et 
les municipalités. 


En plus de ces rapports généraux, il existe quelque 120 rapports 
annuels sur des industries particulières; ceux-ci contiennent les données 
suivantes: quantité et valeur des produits expédiés et des matières 
utilisées par chaque industrie, certaines des statistiques principales 
publiées dans les rapports généraux et certaines données supplémen- 
taires sur chaque industrie. 


On publie un bulletin provisoire sur pratiquement chaque 
industrie et pour la plupart des rapports généraux; ces bulletins 
provisoires sont envoyés automatiquement aux abonnés aux rapports 
définitifs pertinents. On peut également s’abonner en bloc à la série de 
bulletins provisoires ($3.50 pour le recensement des manufactures de 
1971). 


Le bulletin d'abonnement contient une liste de tous les rapports 
du recensement des manufactures; on peut obtenir le bulletin d’abonne- 
ment en en faisant la demande à Distribution des publications, 
Statistique Canada, Ottawa. 
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INPUTS OF ONTARIO MANUFACTURING INDUSTRIES, 1970 
ENTRÉES DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DE L'ONTARIO, 1970 


primary Inputs E 
lips 
Ce 


Total Salaries 
and Wages 
21.2% 


Total des 
Remunerations 


HA 


Autres entrées 28 
Primaires 


Cost of Fuel and Electricity 
PSS 


Coût du combustible 
et de l'électricité 


Gross Material Inputs 
SNS 
Entrées brutes de matière 


INDEXES OF CAPITAL EXPENDITURES AND PRODUCTION, MANUFACTURING 
INDUSTRIES, ONTARIO ,1961—70 


INDICES DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET DE LA PRODUCTION DANS LES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DE L'ONTARIO , 1961-70 
1961=100 


400 | 400 


Expenditure on Construction 
Dépenses de construction 


300 Expenditure on Machinery 7 300 
and equipment 19 
: - “~~ AIS 
Depenses en machines / ~ V2 
et materiel Pam Re ae 
200 os. ii Do 200 
A Total Value Added 
7 
ee Valeur ajoutée totale 
“a nanan De SOC PA 1 
O O 
196] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ibe 


Note: All Indexes Calculated from Current Dollar Data. —Nota: Tous les indices ont éte calculés 
à partir des donnees en dollars courants. 


INDEXES OF SELECTED ECONOMIC STATISTICS, ONTARIO, 1961-70 
INDICES DE CERTAINES STATISTIQUES ÉCONOMIQUES, ONTARIO, 1961-70 


1961=100 
POPULATION AND LABOUR FORCE Hye INCOME nee 
ae ~ POPULATION ET POPULATION ACTIVE REVENU 
EG Osa Sats 26 O — 
= nn 250. ao 
Jae Census of Manufactures Personal Income 
Total employed Revenu personnel 
R tad RER er — 
140 — an 220 
effectifs occupés Census of Manufactures 
Salaries and Wages 
IS0 wee Ci | 9O — Rémunérations selon A 
ARE one ee le recensement des 
MERE a manufactures 
IS 072 Population ours \ A gra 160i oe seth 
o 7 aa 
a Zz & Farm Cash Receipts 
110 Population (9,0) ae Recettes monétaires _ 
agricoles 
100 : 100 
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
380 CAPITAL EXPENDITURES ays WHOLESALE AND RETAIL SALES 
DEPENSES EN IMMOBILISATIONS VENTES DE GROS ET DE DETAIL 
340 — 1 340 — — 
S00; — me [00 New Motor PE 
Housing{1) Vehicle Sales(3) 
260 Logement (1) 226 Ventes de VAE 
— ; —— — automobiles neufs Fe 
Machinery and Equipment à we 
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220 — TRS ae ET 22 Téléviseurs de aa LE 
_—" fabrication canadienne(2) . i 
180 — j — 180— ery, | — 
= 
140 — 140 — — 


Construction 


1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 


Total Retail Trade 
Total du commerce de détail 


1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 


(1) Also Included in Construction. — Compris également dans la construction. 


(2) Number of Sets. — Nombre d'appareils. 
(3) Dollar Values Used.— On a utilisé les valeurs en dollars. 


Note: All Dollar Indexes Calculated from Current Dollar Data. — Nota: Tous les indices en dollars ont été calculés 


à partir des données en dollars courants. 


ONTARIO — REVIEW OF 1970 


With approximately one-half of Canada's manufac- 
turing activity taking place in the province of Ontario, 
the economic trends which affect the manufacturing ac- 
tivity of Canada are also influences on Ontario's manu- 
facturing industries, The economic growth of North 
America slowed during 1970 from that of the previous 
years. Canada's gain in real domestic product during 
1970 was only 2.4 % over that of 1969, as compared with 
gains of 5.5 % between 1968 and 1969 and 5,2 % between 
1967 and 1968. For the manufacturing sector a decline, 
0.3 %, in the real domestic product between 1969 and 
1970 was recorded, the first such decline in the last 
decade, Expenditures by consumers slowed in 1970 and 
for some consumer durable goods actually declined; the 
demand for new cars, recreational equipment and home 
appliances were all down during the year. Capital ex- 
penditures during the year were 2.1 % (in 1961 constant 
dollar terms) above the expenditures of the previous 
year. 


The value of shipments of goods of own manufacture 
for Canada during 1970 increased 1.0 %, reaching a level 
of $46,381 million. For Ontario the increase over 1969 
was 0.7 %, reaching $24,010 million. The average annual 
rate of increase(l) for the 1961-1970 period for the 
value of shipments of goods of own manufacture was 8.8 % 
for Ontario and 8.2 % for Canada. 


Although the value of shipments of goods of own 
manufacture for Ontario increased from 1969 to 1970, 
the value added by manufacturing activity decreased 
1.1 % from the level of the previous year. At the level 
of total activity, value added declined by $64 million 
to a level of $11,459 million; wages paid to the prov- 
ince's production and related workers engaged in manu- 
facturing activity reached $3,711 million, an increase 
of 4.6 % from the 1969 level; salaries and wages paid 
to all employees in the manufacturing industries of 
Ontario in 1970 was $5,943 million, an increase of 5.0 % 
from the previous year. 


ONTARIO — REVUE DE 1970 


Comme environ la moitié des activités manufacturiéres du 
Canada se déroulent en Ontario, les tendances économiques qui 
influent sur les activités manufacturiéres du Canada ont égale- 
ment un effet sur les industries manufacturières de l'Ontario. 
En 1970, la croissance économique a été plus lente en Amérique 
du Nord que les années précédentes. De 1969 a 1970, la pro- 
gression du produit intérieur réel du Canada n'a été que de 
2.4 %, au lieu de 5.5 % de 1968 à 1969 et de 5.2 % de 1967 à 
1968. Dans le secteur manufacturier, le produit intérieur réel 
a regressé de 0.3 % de 1969 à 1970, ce qui constituait la pre- 
mière diminution de la dernière décennie. Les dépenses des 
consommateurs ont fléchi en 1970 et ont même regressé pour cer- 
tains biens durables de consommation; au cours de l'année, la 
demande de voitures neuves, de matériel de loisir et d'appareils 
ménagers ont tous diminué. Au cours de l'année les dépenses 
d'investissements ont été de 2.1 % (en dollars constants de 
1961) supérieures à celles des années précédentes. 


En 1970 la valeur des livraisons de produits de propre 
fabrication au Canada a progressé de 1,0 % pour se chiffrer à 
46,381 millions de dollars. En Ontario, l'augmentation par 
rapport à 1969 a été de 0.7 % totalisant 24,010 millions de dol- 
lars. Le taux annuel moyen d'augmentation(1) pour la période 
1961-1970 de la valeur des livraisons de produits de propre fa- 
brication a été de 8.8 % en Ontario et de 8.2 % au Canada. 


Bien que la valeur des livraisons de produits de propre 
fabrication en Ontario ait augmenté de 1969 a 1970, la valeur 
ajoutée par l'activité manufacturiére a diminué de 1.1 % par 
rapport à l'année précédente. En ce qui concerne l'activité 
totale, la valeur ajoutée est tombée de 64 millions de dollars 
pour se chiffrer à 11,459 millions de dollars; les salaires 
versés dans la province aux travailleurs de la production et 
assimilés affectés à des activités manufacturières se sont 
élévés à 3,711 millions de dollars, soit une augmentation de 
4.6 % par rapport à 1969; les traitements et salaires versés 
à tous les salariés des industries manufacturières en Ontario 
en 1970 ont totalisé 5,943 millions de dollars, soit une augmen- 
tation de 5.0 % par rapport à l'année précédente. 


TABLE A. Average Annual Rates of Change, Total Employees 


TABLEAU A. Taux annuels moyens de variation, total des salariés 


Initial year 


Final year — Année finale 


Année d'entrée 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 


1961 3.0 35) 4.0 4.5 4.0 37 
1962 PAT 523 Sa) 4.9 4,2 

1963 ine 748) 575 5,6 

1964 15 Phe? 7h T) 

1965 0.6 WA 1.4 

1966 . 0.2 0.1 1026 

1967 0.2 0.5 10,9 

1968 05 1.8 

1969 223 


En 1970, le nombre de travailleurs de la production et 
assimilés affectés à des activités manufacturières et les em- 
ployés de l'administration, du bureau et autres exerçant une 
activité non-manufacturière a régressé respectivement de 2,1 % 
et 2.8 % par rapport à 1969, Le Tableau A montre les taux an- 
nuels moyens de variation du nombre de salariés des industries 


. 


manufacturières de l'Ontario pour la période de 1961 a 1970. 


In 1970 both the numbers of production and related 
workers engaged in manufacturing activity and the admi- 
nistrative, office and other non-manufacturing employees 
declined by 2.1 % and 2.8 % respectively from the 1969 
levels. Table A shows the average annual rates of 
change of employees of the manufacturing industries of 
Ontario for the period 1961-1970 inclusive. 


En 1970, 1'Ontario s'est classée au premier rang des pro- 
vinces manufacturiéres du Canada, avec 51.8 % de la valeur des 
livraisons de produits de propre fabrication des industries 
manufacturières du Canada. La part de la province à certaines 
autres statistiques principales des industries manufacturiéres 
est présentée au Tableau B. 


Ontario was in 1970 Canada's largest manufacturing 
province, accounting for 51.8 % of the value of shipments 
of goods of own manufacture by Canada's manufacturing 
industries. The province's shares of some other princi- 
pal statistics of the manufacturing industries were as 
given in Table B. 


(1) Dans cette publication, les "taux annuels moyens de varia- 
tion, et les "taux annuels moyens d'augmentation" sont 
calculés par la méthode des moindres carrés des logarithmes. 


(1) "Average annual rates of change" or "average annual 
rates of increase" in this report are calculated by 
the least squares of logarithms method. 
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TABLE B. Selected Principal Statistics, 1970 


TABLEAU B. Certaines statistiques principales, 1970 


Manufacturing activity — Activité manufacturière 


Production and related workers — Travailleurs de la production et 


Percentage of 
Canada total 


Provincial 


Gus Pourcentage du 


total canadien 


ASSIMULES etre see es pce nolo CIC TA rest Dosseret 562,858 48.2 
Man-hours paid — Heures-hommes payées ........ sors se Ho oo 1,182,423,641 48.3 
Wages — Salaires mers see RENTE NE OR END un CD DOC SSP Hi ASI OP 5133 
Value of shipments of goods of own manufacture — Valeur des livraisons 
de produits de propre fabrication ..............ss.essesesoe.sessee $ 24,009,636,021 518 
Value added — Valeur ajoutée .......... Dds aie Shs a Dos le nale es scene see $ 10,524,755,814 525 
Total activity — Activité totale 
Employees — Total — Salariés ........... Moncenetere eierete Seveveravetone 6 806,638 49,3 | 
Salaries and "wages "Traitements et sallaines, eee... re Sa 55942507, 190 5273 | 
Value added — Valeur ajoutée ........... Les déni Eee RSS $7115459 487,727 535 


Industry Developments 


During 1970 approximately two-thirds of the 
manufacturing industries of Ontario reported lower 
employment than in 1969, At the industry group level, 
all but three of the twenty manufacturing industry 
groups reported lower employment. However, since 1961 
all of the manufacturing industry groups with the ex- 
ception of the Food and beverage industries, Leather 
industries and Knitting mills have recorded an 
increase in employment over the period, 


The performance of many industries in Ontario 
during 1970 was affected directly or indirectly by the 
strikes and lockouts(2) which occurred during the 
year. In general the number and length of strikes and 
lockouts declined from the previous year; however, in 
the manufacturing sector the duration of work stop- 
pages increased by 9 %. Motor vehicle manufacturers 
recorded a major strike during the year which had re- 
percussions in other manufacturing industries, such as 
the Automobile fabric accessory manufacturers, the 
Motor vehicle parts and accessories manufacturers, the 
Glass products manufacturers and the Metal stamping, 
pressing and coating industry. The apparent growth 
during 1970 of some industries in the Primary metal 
industry group must be examined in the context of the 
work stoppages which occurred the previous year. 


Total value of new construction(3) in Ontario 
during 1970 reached $4,127 million, an increase of 
7.9 % over 1969. Increased expenditures on industrial 
building construction helped to offset the decline in 
residential construction. The value of residential 
construction in the province declined by $138 million, 
or 9.7 % from the 1969 value. Dwelling starts(4) in 
the province declined to 76,675 starts, down 5.9 % 
from the 1969 level, completions during the year were 
69,331, down 13.6 % from the previous year. 


(2) Source: Strikes and Lockouts in Canada; annual, 
Labour Canada. 

(3) Source: Construction in Canada: annual, Catalogue 
No. 64-201, Statistics Canada. 


(4) Source: Canadian Housing Statistics: annual, Cen- 
tral Mortgage and Housing Corporation, 


Évolution de l'industrie 


En 1970, les deux-tiers environ des industries manu- 
facturières de l'Ontario ont déclaré une régression de l'emploi 
par rapport à 1969. Au niveau des groupes d'industries tous 
les 20 groupes d'industries manufacturières sauf trois, ont 
enregistré une diminution de l'emploi. Toutefois, depuis 1961, 
tous les groupes des industries manufacturières, sauf les 
industries des aliments et boissons, les industries du cuir et 
la bonneterie ont enregistré une augmentation au niveau de 
l'emploi. 


En 1970, le rendement d'un grand nombre d'industries en 
Ontario a été touché directement ou indirectement par les 
grèves et lock-out(2) qui se sont produits au cours de l'année. 
En général, le nombre et la durée des grèves et des lock-out ont 
diminué par rapport à l'année précédente; toutefois, dans le 
secteur manufacturier, la durée des arrêts de travail a aug- 
menté de 9 %. Au cours de l'année les manufacturiers de véhi- 
cules automobiles ont connu une grève importante qui a eu des 
répercussions sur d'autres industries manufacturières telles 
que les manufacturiers d'accessoires d'automobiles, en tissu, 
les manufacturiers de pièces et accessoires automobiles, les 
manufacturiers d'articles en verre et l'industrie de l'es- 
tampage, du matriçage et du revêtement des métaux. La crois- 
sance apparente de 1970 dans certaines industries du groupe 
des industries métalliques primaires doit être étudiée en 
tenant compte des arrêts de travail qui se sont produits au 
cours de l'année précédente. 


En 1970, la valeur totale de la construction neuve(3) en 
Ontario a atteint 4,127 millions de dollars, soit une augmen- 
tation de 7.9 % par rapport à 1969. L'augmentation des dépenses 
en construction d'immeubles industriels a aidé à compenser la 
diminution de la construction résidentielle dont la valeur, dans 
la province, est tombée de 138 millions de dollars (9.7 %) par 
rapport à 1969. En Ontario, les mises en chantier(4) sont 
tombées à 76,675, soit de 5.9 % par rapport à 1969; au cours de 
l'année, on a achevé 69,331 logements, ce qui représente une 
diminution de 13,6 % par rapport à l'année précédente. 


(2) Source: Grèves et lock-out au Canada; publication annuelle, 


Travail Canada. 
(3) Source: Construction In Canada: publication annuelle, n° de 
catalogue 64-201, Statistique Canada. 


(4) Source: Statistique du logement au Canada: publication annu- 
elle, Société centrale d'hypothèques et de logement. 


Capital and repair expenditures(5) by the manufac- 
turing industries of Ontario equalled $2,349 million in 
1970, an increase of 23.6 % over the previous year, with 
the Primary metal industry group accounting for 46.1 % 
of this increase in expenditures. 


Tables Cl and C2 show the numerical changes of em- 
ployees between 1969 and 1970 for those individual in- 
dustries (in instances where data for one of both years 
are not confidential) which had employee changes of 400 
or more. Of the individual industries, eleven of those 
shown were, in 1970, affected in varying degrees by the 
reclassification of head offices from the industry group 
level to the individual industries. 


For the third year in succession there was a de- 
crease in the number of employees engaged in the Food 
and beverage industries of Ontario. Since 1967 there 
has been a decline of 6,287 employees in this industry 
group with 1,467 of these being lost between 1969 and 
1970. Over three-quarters of the decline between 1969 
and 1970 can be accounted for by the Dairy products and 
the Bakeries industries which have over the last few 
years been consolidating and modernizing their opera- 
tions. 


Manufacturers of electrical industrial equipment 
in Ontario benefitted from the growth in Ontario and 
to a lesser extent Canada, of 14 % and 22 % respective- 
ly, of the expanded expenditures on electric power con- 
struction. The Agricultural implement industry in 
Ontario declined during the year as an indirect result 
of the depressed world grain market of the previous 
three years which affected purchases of Canadian farm- 
ers, as well as of foreign buyers. (There was a decline 
of 12 % in exports of farm implements and equipment.) 


In the Machinery industry group, Miscellaneous 
machinery and equipment manufacturers had their employ- 
ment affected by the general economic conditions, by 
reduction in sub-contracting for the Aircraft and parts 
manufacturers, as well as reduced demand for some pro- 
ducts due to the work stoppage in Motor vehicle manu- 
facturers industry. Office and store machinery manu- 
facturers in the province continued to grow, mainly 
due to the increase in production of computer hard- 
ware. 


Industry fluctuations are subject to the effects 
of reclassification of establishments. No attempt is 
made in this analysis to take into account any effect 
upon employment of changing productivity. Comparison of 
data for 1969 and 1970 is on the basis of the Standard 
Industrial Classification as used in 1969. 


Historical Data 


Data of certain industries were revised or af- 
fected by classification changes for the years of 1961- 
1963 at the time of issuance of the results of the 1964 
Census of Manufactures. Users making historical compa- 
risons should, therefore, use 1961-1963 data from the 
1964 reports of this series rather than from the reports 
of the three earlier years. The historical data for the 
provinces (all-industry totals) are given for the years 
since 1960 in Catalogue no. 31-201, "General Review of 
the Manufacturing Industries of Canada, Volume II: Sup- 
plementary Data of Analyses". 


Also, in the 1966 Census of Manufactures, S.I.C. 
3993 was discontinued and included in S.I.C. 3999. In 
the 1968 Census the three four-digit industries com- 
prising S.I.C. 101 (S.I.C. 1011, 1012 and 1013) were 
discontinued and only the three-digit industry conti- 
nues; likewise, in the same Census the breakdown of 
S.I.C. 1391 and 1392 was discontinued. 


(5) Source: Private and Public Investment in Canada: 
annual, Catalogue No. 61-205, Statistics 
Canada. 
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En 1970, les dépenses d'investissements et de répara- 
tion(5) des industries manufacturières de l'Ontario ont totalisé 
2,349 millions de dollars soit une augmentation de 23.6 % par 
rapport à l'année précédente. Le groupe des industries métal- 
liques primaires rend compte de 46.1 % de cette augmentation 
des dépenses. 


Les Tableaux Cl et C2 montrent les variations du nombre 
de salariés de 1969 à 1970 dans les industries (chaque fois que 
les données pour l'une ou les deux années n'étaient pas confi- 
dentielles) ayant eu une rotation de 400 salariés ou plus. Par- 
mi ces industries, onze ont été touchées en 1970 à des degrés 
divers par la reclassification des sièges sociaux du niveau des 
groupes d'industries à celui des industries particulières. 


Pour la troisième année consécutive, il y a eu diminution 
du nombre de salariés travaillant dans l'industrie des aliments 
et boissons en Ontario. Depuis 1967, on a enregistré une bais- 
se de 6,287 salariés dans ce groupe d'industries dont 1,467 de 
1969 à 1970. Plus des trois quarts de cette diminution provien- 
nent des industries laitières et des boulangeries qui, au cours 
des dernières années, se sont regroupés et ont modernisé leurs 
activités. 


En Ontario, les manufacturiers de matériel électrique in- 
dustriel ont davantage bénéficié de la croissance des dépenses 
en construction des services d'électricité qui a été de 14 % 
dans cette province. Ils ont également profité quoique dans 
une moindre mesure, de l'augmentation de 22 % valable pour 
l'ensemble du Canada, En Ontario, les manufacturiers de machi- 
nes agricoles ont enregistré une baisse au cours de l'année; 

il s'agissait 1a d'une conséquence indirecte de la dépression 
du marché mondial des céréales des trois années précédentes qui 
ont affecté les achats des agriculteurs canadiens et les clients 
étrangers. (Il y a eu une baisse de 12 % des exportations de 
matériel et de machines agricoles.) 


Dans le groupe des industries des machines, l'emploi chez 
les manufacturiers de machines et de matériel divers a été tou- 
ché par les conditions économiques générales à la suite de la 
réduction de leur sous-contrat avec les manufacturiers d'avions 
et d'éléments et de la régression de la demande de certains 
produits qui a été causée par des arréts de travail chez les ma- 
nufacturiers de véhicules automobiles. En Ontario, les manufac- 
turiers de machines de bureau et de magasin ont continué leur 
croissance principalement en raison de l'augmentation de la pro- 
duction de matériel informatique. 


Les variations industrielles subissent les effets de la 
reclassification des établissements. Dans cette analyse on n'a 
pas essayé de prendre en compte les répercussions des variations 
de la productivité sur l'emploi. La comparaison des données de 
1969 et 1970 a été faite en se fondant sur la Classification type 
des industries utilisée en 1969. 


Données chronologiques 


Lors de la publication des résultats du recensement des 
manufactures de 1964, les données de certaines industries por- 
tant sur les années 1961-1963 ont été révisées ou modifiées par 
suite des changements apportés à la classification. Les utili- 
sateurs désireux d'établir des comparaisons chronologiques de- 
vront par conséquent consulter les données parues dans les pu- 
blications de 1964, plutôt que celles des trois années précé- 
dentes. Les données chronologiques des provinces (totaux par 
industrie) depuis 1960 figurent dans la publication n° 31-201 


(Industries manufacturiéres du Canada: revue générale, Volume 
II: données et analyses supplémentaires.) 


En outre, lors du recensement des manufactures de 1966, 
le numéro 3993 de la C.T.I. a été supprimé et inclus dans la 
rubrique 3999 de la C.T.I. Lors du recensement de 1968, les 
trois industries à quatre chiffres du numéro 101 de la C.T.I. 
(C.T.I. 1011, 1012 et 1013) ont été supprimées et seule l'in- 
dustrie à trois chiffres demeure. Depuis ce recensement de 
1969, la ventilation des numéros 1391 et 1392 de la C.T.I. 
n'existe plus. 


(5) Source: Investissements privés et publics au Canada: pub- 
lication annuelle, n° de catalogue 61-205, 


Statistique Canada. 
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Beginning with the 1969 Census, S.I.C. 107, Pro- Depuis le recensement de 1969, le numéro 107 de la C.T.I. 
cess cheese manufacturers, was discontinued and estab- (industrie du fromage refait) a été supprimé et les établisse- 
lishments from that industry have been included in ments de cette branche d'activité ont été pris en compte dans 
S.I.C,. 105, Dairy products industry. le numéro 105 de la C.T.I. (fabriques laitières). 

In tables of principal statistics in this report Dans les tableaux des statistiques principales de la pré- 
and in individual industry reports it has been custom- sente livraison et des publications visant une seule industrie, 
ary to show value of production in place of value of on avait coutume de donner la valeur da la production plutôt 
shipments of goods of own manufacture for four indus- que celle des expéditions de marchandises de propre fabrication 
tries; S.I.C. 302, Fabricated structural metal indus- des quatre industries suivantes: C.T.I. 302 (industrie de la 
try; S.I.C. 321, Aircraft and parts manufacturers; fabrication des éléments de charpentes métalliques), C.T.I. 321 
S.T.C. 326, Railroad rolling stock industry; and (manufacturiers d'avions et d'éléments), C.T.I. 326 (manufactu- 
S.I.C. 327, Shipbuilding and repair. This defintion riers de matériel roulant de chemin de fer) et C.T.I. 327 (cons- 
of production in the past differed slightly from the truction et réparation de navires). Autrefois, cette définition 
standard definition of gross output in manufacturing de la production différait quelque peu de la définition normale 
activity, in that the net change in inventories of de la production brute de l'activité manufacturière, en ce que 
finished goods was not included. However, beginning la variation nette des stocks de produits finis n'était pas pri- 
with 1968 the value of production shown is identical se en compte. Toutefois, depuis 1968, la valeur de la produc- 
with gross output in manufacturing activity, that is, tion donnée correspond à la production brute de l'activité ma- 
the sum of: Cost of fuel and electricity; Cost of ma- nufacturiére, c'est-à-dire qu'elle est égale à la somme du coût 
terials and supplies used in manufacturing activity; du combustible et de l'électricité, du coût des matières et des 
and Value added in manufacturing activity. fournitures utilisées dans l'activité manufacturière et de la 

valeur ajoutée par l'activité manufacturière. 

Notes on ‘Concepts and Definitions" omitted from Pour des raisons d'économie, les notes concernant les 
this report for reasons of economy may be obtained from "concepts et définitions" ne sont pas reproduites ici; elles 
the Manufacturing and Primary Industries Division, peuvent être obtenues auprès de la Division des industries ma- 
Ottawa, KIA OV6. nufacturiéres et primaires, Ottawa, KIA OV6. 

Double Counting Double compte 

The user is cautioned against adding data from the L'utilisateur des données doit prendre garde de ne pas 
main table of this report in a manner resulting in dou- additionner les données du tableau principal de cette publica- 
ble counting. For selected three-digit industries, both tion de manière à compter certaines données en double. Dans 
the three-digit totals and their constituent four-digit certains cas, le tableau présente les données pour des indus- 
totals are shown. The principal purpose for this is to tries à trois chiffres et pour leurs éléments à quatre chiffres. 
make more information available within confidentiality On veut par 14 fournir plus de renseignements sans enfreindre | 
requirements of the Statistics Act. les exigences de confidentialité de la Loi sur la statistique. 

| 
Census of Manufactures Computer Tapes Bandes du recensement des manufactures 

Principal statistics of the manufacturing indus- On peut obtenir les statistiques principales des 
tries of Canada are available on user supplied com- industries manufacturiéres du Canada sur bande fournie par 
puter tape from the Manufacturing and Primary Indus- l'utilisateur auprés de la Division des industries manufactu- 
tries Division. Two tapes are available, one based on rières et primaires. Deux bandes sont disponibles: la 
the 1960 revision of the Standard Industrial Classifi- premiére s'appuie sur la revision de la Classification type des 
cation and one based on the 1970 revision of the industries de 1960 et la seconde se fonde sur la Classification 
Standard Industrial Classification, The data avail- des activités économiques de 1970, Les données portées sur 
able on these tapes are those published in the main ces bandes sont celles présentées dans le tableau principal de 
table of these reports, by industry and industry group ces publications par industrie et par groupe d'industries pour 
for each province, the Atlantic region, the Prairie chaque province, la région de l'Atlantique, la région des 
region and Canada, At the Canada level, information Prairies et le Canada, On fournit également des données sur 
on inventories is also provided, les stocks au niveau du Canada. 

On the 1960 S.1.C. tape, the data available Les données offertes sur la bande de la C.T.I. de 1960 
are as compiled for the 1969 Census of Manufactures sont celles préparées dans le cadre du recensement des 
and covers the years from 1961 till the latest avail- manufactures de 1969; la période visée va de 1961 à la 
able. For further information on these tapes, and derniére année pour laquelle de telles données aient été 
their cost, contact J, A. McBurney, Chief, Operations produites. Pour plus de renseignements au sujet de ces bandes 
Section, Manufacturing and Primary Industries et de leur prix, veuillez vous adresser à M. J.A. McBurney, 
Division, Ottawa, K1A OV6 (telephone 613-992-4997). chef de la Section des opérations de la Division des industries 

manufacturières et primaires, Ottawa, K1A OV6, (téléphone: 
613-992-4997). 

In the CANSIM time series data bank, data is Les données basées sur la C.T.I. de 1960 et stockées dans 
available in DATABANK format on the 1960 S.1.C. for la banque des séries chronologiques du CANSIM sont disponibles 
Canada only. The data is sequenced so that the matrix sous présentation Banque de données pour le Canada seulement, 
is for the particular principal statistic and the Les données sont disposées de maniére que la matrice traite 
series are for the individual industries or industry de la statistique principale et que la série traite d'indus- 
groups. Principal statistics available are those tries particuliéres ou de groupes d'industries. Les 
found in the main table of this report with the exclu- statistiques principales disponibles sont celles du tableau 
sion of data for working owners and partners and the principal de cette publication moins les données sur les 
addition of the values of manufacturing and total propriétaires et les associés actifs plus la valeur de la 
activity gross outputs. Available also are data for production brute de l'activité manufacturiére et de l'activité 
series discontinued due to changes in the industry totale. Les données sur les séries supprimées en raison de 
classification during the period. A Census of Manu- modifications apportées a la classification des industries au 
factures public tape containing all series is avail- cours de cette période sont également disponibles. On peut 
able at a nominal cost on user-supplied tape, includ- obtenir une bande du recensement des manufactures à l'usage du 
ing mailing and handling. For further information public contenant toutes les séries a un prix minime comprenant 
contact CANSIM, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0Z8 les frais postal et de manutention, sur bande fournie par 
(telephone 613-995-7406). l'utilisateur. Pour plus d'information, communiquez avec 


CANSIM, Statistique Canada, Ottawa, K1A 078 
(tél.: 613-995-7406). 


Group 
number 


Numéro 
du groupe 


15 


12 


14 


13 


19 


18 


1g 
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TABLE Cl. Analysis of Employment Changes by Industry Group, 1969 to 1970 


TABLEAU Cl. Analyse de la variation des effectifs, par groupe d'industries, 1969 à 1970 


Total employees 


Total des salariés 


Industry group(1l) 


Groupe d'industries(1) 


1969 1970 


number — nombre 


Transportation equipment industries — Industrie du 


matériel de transport ..... Siedstelencledelelorelevoielevheleletersiaterels 100,032 92),339 
Primary metal industries — Industrie métallique 

primaire ..................essseesssseeemeseeesee 655532 71,596 
Machinery industries (except electrical machinery) — 

Industrie de la machinerie (sauf le matériel 

CECE GME) mmevoncletesolerovers stele sel see 2) eVelcieleieie'e oleic els eee 555722 54,120 
Wood industries — Industrie du bois ,..,.........++...e US SLOW 16,664 
Food and beverage industries — Industrie des aliments 

Ae NOLES 3040000008 OOO 0000 0000 10000000 0000000 86,167 84,700 
Furniture and fixture industries — Industrie du meuble 

et des articles d'ameublement ........ 21,387 195935 
Leather industries — Industrie du cuir ............... 14,076 12,768 
Non-metallic mineral products industries — Industrie 

des produits minéraux non métalliques............... 26,649 255565 
Rubber industries — Industrie du caoutchouc .......... 175262 16,320 
Metal fabricating industries (except machinery and 

transportation equipment industries) — Industrie des 

produits métalliques (à l'exclusion des machines et 

duimatériel de transport) ites sic ore secheldeesertiee 81,594 80,838 
Clothing industries — Industrie du vêtement .......... 24,125 23,498 
Knitting mills — Bonneterie ...............c...sse.ee 7,826 75355 
Chemical and chemical products industries — Industrie 

chimique et des produits connexes ...........+..... 42,197 42,551 
Petroleum and coal products industries — Industrie des 

dérivés du pétrole et du charbon ................... 8,724 8,561 
Printing, publishing and allied industries — Impri- 

merie, édition et industries connexes .............. 43,566 43,495 
Tobacco products industries — Industrie du tabac ..... 3,405 3,461 

All industries — Total — Toutes industries ......,... 825,462 806,638 


Change 
Variation 
1969-1970 

ts 

= ses Sod 
6,064 9.3 
— 1,602 — 2.9 
— 1,527 — 8.4 
= 15467 — 1.7 
SIC — 6.8 
1208; — 9,3 
— 1,084 ae ek 
— 942 = Do 
— 756 = (AY) 
—:627 2.0 
y = Bo 
354 0.8 

— 163 mule 
nu 02 

56 1.6 

— 18,824 — 2.3 
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1961-1970 


56.7 


32.2 


5199 


3.9 


— 0.8 


28.0 


nie) 


22.6 


1392 


39.9 


est 


= Phy 


25.6 


25.3 


10.8 


16.1 


3.0 


(1) Industry groups, for which data are not confidential, ranked by size of contribution to net change in total employees. — 
Les groupes d'industries dont les données ne sont pas confidentielles sont ordonnés suivant l'importance de leur 
contribution à la variation nette des effectifs totaux. 


1969 to 1970 


TABLEAU C2. Analyse de la variation des effectifs pour 400 employés ou plus, 
par industrie, 1969 à 1970 


ARIO 
12 ONTAR ; 
TABLE C2. Analysis of Changes of 400 or More Employees by Industry, 
| 
| 


8 TC Total employees Change ’ 
ode a = il 
fon Industry(1) Total des salariés Variation À 
poe Industrie(1) d 
eee 1969 1970 1969-1970 1961-1970 
number — nombre % 
291 Iron and steel mills — Industrie du fer et de l'acier ... 32, 200 37,944 5,744 U7? fs! 4159 
3651 Petroleum refining — Raffinage du pétrole ............... 22753 8, 109 5,356 194.6 168.4 
295 Smelting and refining — Fonte et affinage ..... Ssoolceo ct OUT 127695 2,918 30.0 14.4 
525 Motor vehicle manufacturers — Manufacturiers de 
VéhieulesRanEOomOoDles ME Pre Lee Le AOI ODL Die RON 35,009 32, 115 — 2,894 = O53 Sel 
325 Motor vehicle parts and accessories manufacturers — 
Manufacturiers de pièces et accessoires d'automobiles 40, 138 37,407 — 2,731 — 6.8 88.3 
SA Agricultural implement industry — Manufacturiers de 
materielmagrico lem sven ep tore cis een sn arn eis TE T'es 8,656 6,994 — 1,662 — 19.2 PALS 
336 Manufacturers of electrical industrial equipment — Manu- 
facturiers de matériel électrique industriel .......... 20, 281 21,912 1691 8.0 519 
921 Aircraft and parts manufacturers — Manufacturiers 
dhavions tetudiéléments tt le nee oo 14,681 135217 — 1,464 — 10.0 370 
261 Household furniture industry — Industrie des meubles de 
MASON MERE T -LALCECES POI OREO ER Cr CHO GO ce DES OO à re 119956 10, 599 — 1,359 — 11.4 14.6 
378 Manufacturers of industrial chemicals — Manufacturiers de 
produit tsichimiques industriels emesis mn mere te 12706082 157587 955 7216) JS 
302 Fabricated structural metal industry — Industrie de la 
fabrication des éléments de charpentes métalliques .... 18565 8,476 911 1270 379 
169 Other rubber industries — Autres industries du 
CAOUECNOUC Lo ee oerb ect ant De ‘ 6, 109 5229 — 880 — 14.4 ; x 
332 Manufacturers of major appliances (electric and non- 
electric) — Manufacturiers de gros appareils (électri- 
QUEéSTOUENON) ME tetera CN LE Sane eee cre aelapeets Eten ee ish PAL Th YEA — 871 — 10.6 =D Ak 
309 Miscellaneous metal fabricating industries — Industrie 
des produits métalliques divers .........,...... Ad CB De Sy, (OL 7 14,170 — 847 = Dye SE. 
294 Iron founderies — Fonderies de fer ....... de 20 en et 8,287 7,444 — 843 — 10.2 37.6 
101 Slaughtering and meat processors — Abattage et 
préparation de la viande .......... sense cc Cire 10,450 2S! 823 #79) 4.1 
298 Metal rolling, casting and extruding, n.e.s. — Laminage, 
moulage eesrefoulagesdes métaux En C- 2 eee nue 3,765 3, 006 MISE) 22072 47.9 
129 Bakeries — Bou langenves: ee dt en So coabounOEe SEC 11,843 11,086 = W/51 = Ora: — 17.1 
318 Office and store machinery manufacturers — Manufacturiers 
de machines de bureau et de magasin ......... Soaudodaog 9, 883 107595 710 Tad 98.5 
271 Pulp and paper mills — Les usines de pates et papiers ... 21,505 22,201 698 Sin? 1259 
174 Shoe factories — Fabriques de chaussures:........+.+see-e- 8,562 7, 883 — 679 — 7.9 — 10.8 
SO Manufacturers of small electrical appliances — 
Manufacturiers de petits appareils électriques ........ 5,344 TEA — 613 — 11.5 43.4 
301 Boiler and plate works — Industrie des chaudières et des 
PLAQUES LC RE oi DA se eres 4 oo 1 OEE sae 3,474 4,041 567 16.3 62.0 
315 Miscellaneous machinery and equipment manufacturers — 
Manufacturiers de machines et matériel divers ......... 34,768 34, 215 — 553 4156 76.1 
2513 Sawmills and planing mills — Scieries et ateliers de 
RAD OLAS AN ANNE EN Woe ort ke Ruane ate Hodouec donc 5,910 5,361 949 90 — 2.2 
105 Dairy products industry — Industrie laitière ....... see 11,702 11,154 — 548 — 427 x 
274 Miscellaneous paper converters — Diverses transformations 
CLEP ADAG Yas. PA M rende a dote oe ee en eer oe AOG0O c 10, 399 10, 870 471 4.5 599 
338 Manufacturers of electric wire and cable — Manufacturiers 
de fils et cables électriques ........ 1080000 io CE nee 4,652 4, 240 — 412 — 8.9 2029 
305 Wire and wire products manufacturers — Industrie du fil 
métallique et \ses*produits Act 000 08 dacoc ot brevets 11, 182 LOS a — 411 — 3.7 45.4 


(1) Industries, for which data are not confidential, ranked by size of contribution to net change in total employees. — Les 


industries dont les données ne sont pas confidentielles sont ordonnées suivant l'importance de leur contribution à la 
variation nette des effectifs totaux. 
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TABLE D. Selected Statistics of the Manufacturing Industries of Ontario by Total Employed 
per Establishment, 1969-1970 


TABLEAU D. Certaines statistiques de l'industrie manufacturière de l'Ontario suivant le nombre de 
personnes occupées par établissement, 1969-1970 


1969 1970 
Value of Value of 
shipments of shipments of 
Size group Establish- goods of own Total Establish- goods of own Total 
= ments manufacture employees ments manufacture employees 
Tranche de taille i as = — bier ae - . 
Etablisse- Valeur des Total des Etablisse- Valeur des Total des 
ments livraisons salariés ments livraisons salariés 
de produits de produits 
de propre de propre 
fabrication fabrication 
number number mans U000 number 
nombre nombre nombre 
- RES à OD. AOR OO ATEN 3,548 142, 636 154, 938 4, 881 
5- LAS one Aik ACO. cession one 641,486 665,770 28,427 
15- ROSES ORC D ONE RES DIR NC UE RE PE 21039912 2,098,256 82,370 
50- DORA ol en cherrole he etes oiolete ; 2, 060, 666 2, 1895933 82,558 
HOKO}S UGS Oo 0 O10 0 BOO O , joies 3,128; 371 115597 3,409, 802 115,698 
200= 91499 W718. DRAC TOC 3-00 BOOS 4, 648, 329 176,551 4,576,678 164,011 
{ac ae ey wee 3, 084, 610 105,279 3,279,530 99, 287 
MOO O S499 Weaver a 0 epsre cies siele ice re 1,716, 808 1,268; 351 42,923 
HOO = see tele! ate: « SAD SR OO mL Se 6 OURO 00 6, 384,955 141, 249 6, 366, 378 149,948 
Head offices, sales offices and 
auxiliary units — Sièges sociaux, 
bureaux de vente et unités 
Etats MO DO ODOR 00000 OOD 36,535 
Total sam diese uen. ee. csieleieteie 23,847, 713 24, 009, 636 806, 638 


Source: 1969 and 1970 Annual Census of Manufactures Preliminary epee Catalogue 31-210 P, Statistics Canada — Recensement 
annuel des manufactures 1969 et 1970, bulletin provisoire, de catalogue 31-210 P, Statistique Canada. 
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MODIFICATIONS INCORPORATED IN THE 1970 
CENSUS OF MANUFACTURES 


A. Revision of the Standard Industrial Classification 


Results of the 1970 Census of Manufactures in 
the main table of this report implement the 1970 re- 
vision of the Standard Industrial Classification. The 
Censuses of Manufacturing, Mining and Logging are the 
first Statistics Canada surveys to use this new version 
of the Sel.C. fornelo7/Osdatac 


To the extent that this revision of the S.I.C. 
differs from the classification system in use in the 
1969 Census of Manufactures, figures in the pertinent 
tables of this report will not be comparable with those 
in the 1969 issue of this report. 


However, to provide for linking and comparing 
data for the two years, the results of the 1970 Census 
have also been compiled according to the 1960 revision 
of the Standard Industrial Classification, as modified 
in actual use in the 1969 Census of Manufactures. A 
supplementary table will provide 1970 data comparable 
with 1969, for those industries for which data can be 
published, for any industry of the earlier classifica- 
tion for which an equivalent industry cannot be obtained 
directly or by addition from the main table. Some in- 
dustries in the 1970 revision are identical with indus- 
tries in the 1969 data as to definition but may have 
different code numbers or titles. 


Appendix III in this report provides a conversion 
table. It shows for each industry of the 1970 revision 
of the S.I.C. the corresponding industries of the 1960 
revision as modified in application in the 1969 Census 
of Manufactures. (The modifications were accumulated 
over the 1961-1969 period.) The user may also find 
helpful information in Appendix I which lists industries 
of the 1970 revision of the S.I.C. and Appendix II which 
gives a similar list for the 1960 revision as modified 
and applied in the 1969 Census. 


Conversion tables in Cat. 12-501, "Standard Indus- 
trial Classification Manual, Revised 1970" relate the 
three-digit industry classification as published in the 
1960 manual and those in the 1970 revision, and, there- 
fore, differ slightly from the conversions shown or im- 
plied in appendices in this present report; this is be- 
cause of inclusion in the appendices to this report of 
modifications to the S.I.C. as introduced in the Census 
over the 1961-1969 period. 


The Standard Industrial Classification in actual 
use in the 1969 Census of Manufactures was the 1960 re- 
vision, as modified in two respects: 


(1) Though the Standard Industrial Classification 
consists of industries with three-digit code num- 
ber, operating Divisions of Statistics Canada ob- 
tain approval for the creation of subdivisions of 
these, described by four-digit industry codes. 
These four-digit industries are revised from time 
to time between official revisions of the Standard 
Industrial Classification. (The Standard Indus- 
trial Classification was first issued for 1948 and 
then revised for 1960.) The industry classifica- 
tions in use for the 1969 Census of Manufactures 
reflected a number of changes to four-digit in- 
dustries over the 1961-1969 period. 


(2) Issuance of data for S.I.C. 107, Process cheese 
manufacturers, was discontinued with the 1969 
Census of Manufactures. Data for this industry 
were instead compiled with those of S.I.C. 105, 


ONTARIO 


MODIFICATIONS APPORTÉES AU RECENSEMENT DES 
MANUFACTURES DE 1970 


A. Révision de 1970 de la Classification des activités 
économiques 


Les résultats du recensement des manufactures de 1970 du 
tableau principal de cette publication suivent la révision de 
1970 de la Classification des activités économiques. Les re- 
censements des manufactures, des mines et de l'exploitation 
forestière sont les premières enquêtes de Statistique Canada 
où la nouvelle version de la C.A.É. soit appliquée à des données 
de 1970. 


Dans la mesure où cette révision de la C.A.É. diffère du 
système de classification utilisé lors du recensement des manu- 
factures de 1969, il ne sera pas possible de comparer les chif- 
fres figurant aux tableaux de cette publication à ceux de 1969. 


Toutefois, afin de relier et comparer les données de ces 
deux années entre elles, les résultats du recensement de 1970 
ont également été classés suivant la Classification type des 
industries de 1960, compte tenu des modifications effectivement 
appliquées au recensement des manufactures de 1969. Un tableau 
supplémentaire présente les données comparables de 1970 et de 
1969 des industries pour lesquelles on peut publier des données 
et de toute industrie de la classification précédente pour la- 
quelle une industrie équivalente ne peut être trouvée directe- 
ment, ou par voie d'addition à partir du tableau principal. 
Quelques industries figurant dans la révision de 1970 corres- 
pondent tout à fait aux industries du recensement de 1969 pour 
ce qui est de leur définition mais leur numéro de code ou leur 
désignation peut avoir changé. 


L'appendice III de cette publication présente une table 
de conversion donnant, pour chaque industrie de la C.A. É, re- 
visée de 1970, l'industrie correspondante de la C.T.I. de 1960, 
compte tenu des modifications appliquées lors du recensement 
des manufactures de 1969. (Ces modifications se sont accumu- 
lées de 1961 à 1969.) L'utilisateur pourra également puiser 
des renseignements très utiles dans l' appendice I, où sont 
répertoriées les industries de la C.A. É. de 1970 et, dans l'ap- 
pendice II qui présente une nomenclature similaire pour la 
C.T.I. de 1960, compte tenu des modifications appliquées lors 
du recensement de 1969. 


Les tableaux de conversion de la publication 12-501F, 
"Classification des activités économiques, révisée 1970" relient 
les classes d'industries à trois chiffres du manuel de 1960 à 
celles de 1970; à cet égard, ces tableaux diffèrent donc légè- 
rement des conversions explicites ou implicites des appendices 
de cette publication. Ces derniers, en effet, tiennent compte 
des modifications apportées à la C.T.I. à l'occasion de recen- 
sement de la période 1961-1969. 


La Classification type des industries utilisée lors du 
recensement des manufactures de 1969 était l'édition révisée 
de 1960, compte tenu des deux modifications suivantes: 


(1) Quoique la Classification des activités économiques classe 
les industries selon des codes à trois chiffres, certaines 
divisions de Statistique Canada ont la permission de sub- 
diviser ces industries, que l'on désigne alors par des 
codes à quatre chiffres. Ces industries à quatre chiffres 
sont révisées périodiquement dans l'intervalle séparant 
les refontes officielles de la Classification des acti- 
vités économiques. (La Classification des activités 
économiques est parue pour la première fois en 1948 et a 
été révisée en 1960.) Les classifications des industries 
qui ont servi lors du recensement des manufactures de 1969 
ont tenu compte d'un certain nombre de changements appor- 
tés aux industries à quatre chiffres au cours de la pé- 
riode 1961-1969. 


(2) La publication de données concernant la C.T.I. 107, (in- 
dustrie du fromage refait), a été interrompue lors du 
recensement des manufactures de 1969. Les données de 
cette industrie ont été rattachées à la C.T.I. 105, 


Dairy factories, and using the latter S.I.C. code, 
issued under the title of Dairy Products industry. 
In addition, there have over the 1961-1969 period 
been limited modifications of three-digit indus- 
tries and of the manufacturing universe through 
inclusion elsewhere of certain activity. (Re- 
classification of certain activities between 
SiGe comang 9.1.0 228710 L963. swith comres — 
ponding retabulations back through 1961, changed 
the titles of those two industries.) 


Most industries which existed in the 1969 Census 
are unchanged in definition by the 1970 revision, though 
some which have not changed in this respect do carry new 
code numbers or titles. 


At the level of the twenty industry groups into 
which the industries of the Manufacturing Division of 
the Standard Industrial Classification are combined, 
eight groups are changed in definition and content by 
the 1970 revision. 


The Rubber industries have become the Rubber and 
plastic products industries by the inclusion of S.I.C. 
165, Plastics fabricating industry, n.e.s. The latter 
industry was formerly included in the Miscellaneous 
manufacturing industries as S.I.C. 385, Plastics fabri- 
cators, n.e.s. 


The Miscellaneous manufacturing industries were 
also altered by adding an industry formerly in the Tex- 
tile industries and by the loss of some reporting units 
through different classification of their principal 
products. The industry move appeared in the 1960 Stan- 
dard Industrial Classification as S.I.C. 219, Linoleum 
and coated fabrics industry and in the 1970 classifica- 
tion, combined with producers of certain other products, 
as S.I.C. 3993, Floor tile, linoleum and coated fabrics 
manufacturers. 


While various industries were combined, divided 
or modified within particular industry groups, no other 
industry group gained or lost an entire industry through 
the moving of industries between industry groups. All 
other definitional changes to the twenty industry 
groups, as such, consisted in particular products or 
activities being classified to industries situated in 
other industry groups; in each case one industry group 
gained establishments specialized in the product or ac- 
tivity involved and another industry group lost the same 
establishments. Some groups both gained and lost esta- 
blishments from such changes. 


At the Canada level the following industry groups 
gained reporting units in this fashion: 


Metal fabricating industries (except machinery and 
transportation equipment industries) 

Machinery industries (except electrical machinery) 

Electrical products industries 

Miscellaneous manufacturing industries 


At the Canada level the following industry groups 
lost some reporting units on a similar basis: 


— Paper and allied industries 

— Electrical products industries 
Non-metallic mineral products industries 
Miscellaneous manufacturing industries 


For more details, the user is referred to Appen- 
dix III or to Cat. 12-501, "Standard Industrial Classi- 
fication Manual, Revised 1970". 
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(fabriques laitières), et elles ont été publiées sous la 
dénomination: "Industrie laitière" sous le numéro corres- 
pondant de la C.A.E, En outre, au cours de la période 
1961-1969, des modifications moins importantes ont été 
apportées aux industries à trois chiffres et à l'univers 
des manufactures à la suite de l'introduction d'une cer- 
taine activité économique. (En 1963, le transfert de 
certaines activités entre les rubriques 286 et 287 de la 
C.T.I. suivi d'un remaniement correspondant des tableaux 
de 1961, a entraîné pour ces deux industries un changement 
de désignation.) 


La plupart des industries figurant au recensement de 1969 
n'ont subi aucun changement de définition lors de la révision de 
1970. Néanmoins, quoique demeurant inchangées à cet égard, cer- 
taines de ces industries sont maintenant désignées par des ti- 


tres ou des numéros de code nouveaux. 


Pour ce qui est des vingt groupes d'activité de la répar- 
tition des industries de la division des industries manufactu- 
riéres de la C.T.I., la définition et le contenu de huit de ces 
groupes ont été modifiés lors de la révision de 1970. 


L'industrie du caoutchouc est devenue l'industrie du 
caoutchouc et des produits en matiére plastique par suite de 
l'introduction de la C.A.E. 165, fabrication d'articles en ma- 
tiére plastique, n.c.a. Cette derniére industrie appartenait 
auparavant aux industries manufacturières diverses (C.T.I. 
n° 385: manufacturiers d'articles en matière plastique, 
Hina) ie 


Le groupe des industries manufacturiéres diverses a éga- 
lement été modifié par l'addition d'une industrie précédemment 
classée dans l'industrie textile et par la perte de certaines 
unités déclarantes par suite du reclassement de leurs princi- 
paux produits. L'industrie reclassée portait le numéro C.T.I. 
219, (industrie des linoléums et des tissus enduits); elle a 
été regroupée avec des industries fabriquant certains autres 
produits, sous la rubrique C.A.E. 3993, sous le titre "Fabri- 
cants de carreaux, de dalles, de linoléum et de tissus enduits. 


Bien que l'on ait fusionné, subdivisé ou restructuré di- 
verses industries à l'intérieur de certains groupes d'activité, 
aucun autre groupe d'activité n'a gagné ou perdu une industrie 
entière par suite du passage d'industries d'un groupe à l'autre. 
Tous les autres changements de définition qu'ont subi les vingt 
groupes d'industries se sont limités au reclassement de produits 
ou d'activités particulières dans des industries appartenant à 
d'autres groupes; dans chaque cas, un groupe s'est vu attribuer 
des établissements spécialisés dans la fabrication de tel ou tel 
produit ou exerçant en propre l'activité en question et, du même 
coup, un autre groupe perdait ces mêmes établissements. À la 
suite de ces changements, certains groupes ont à la fois gagné 
et perdu des établissements. 


À l'échelle du Canada, les groupes d'industries suivants 
ont gagné de cette façon des unités déclarantes: 


— fabrication de produits en métal (sauf machines et équipe- 
ment de transport) 

— fabrication de machines (sauf électriques) 

— fabrication de produits électriques 

— industries manufacturières diverses 


À l'échelle du Canada, les groupes d'industries suivants 
ont perdu de la même façon des unités déclarantes: 


— industrie du papier et activités connexes 

— fabrication de produits électriques 

— fabrication de produits minéraux non métalliques 
— industries manufacturières diverses 


Pour plus de détails, veuillez vous reférer à l'appendice 
III ou à la publication 12-501F au catalogue "Classification 


des activités économiques, révisée 1970". 
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B. Discontinuance of Coding of Head Offices, Sales Of- B. Fin du classement des sièges sociaux, bureaux de vente et 
fices and Auxiliary Units to the Industry Group Level unités auxiliaires par groupe d'activité 
Beginning with the 1970 Censuses of Manufactures, Depuis les recensements de 1970 des manufactures, des 
of Mining and of Logging, all data for head offices, mines et de l'exploitation forestière, toutes les données con- 
sales offices and auxiliary units are coded to the in- cernant les siéges sociaux, bureaux de vente et unités auxil- 
dividual industry accounting for the largest part of the iaires sont classées dans l'industrie à laquelle se rattache la 
company's value added by total activity or to the indus- plus grande part de la valeur ajoutée de l'entreprise par l'ac- 
try with which the head office, sales office or auxil- tivité totale ou encore dans l'industrie avec laquelle le siège 
iary unit has a definite association. (In a multi-in- social, le bureau de vente ou l'unité auxiliaire a des liens 
dustry company, a particular sales office or laboratory définis d'association. (Un bureau de vente ou un laboratoire 
may be designated by the respondent as corresponding to particulier d'une société exerçant plusieurs activités peut être 
a particular industrial activity.) attribué par le répondant à une activité économique spécifique.) 
Formerly many such units were coded to the level Autrefois, un grand nombre d'unités était classé par 
of one of the industry groups of the industrial classi- groupe d'activité de la C.A.E. lorsqu'une société exerçait une 
fication in cases where the company operated to a sub- part substantielle de son activité dans plus d'une industrie. 


stantial degree in more than one industry. 


The reclassification of such units, at the all Le reclassement de ces unités à l'échelle du Canada dans 
Canada level, to the individual industry level has af- une industrie particulière a influé sur certaines statistiques 
fected certain statistics for more than thirty manufac- touchant plus de trente industries manufacturières au niveau 
turing industries at the four-digit level of the S.I.C. des industries à quatre chiffres de la C.A.E. L'effet relatif 
The greatest impact of these reclassifications, relati- de ces reclassements a été le plus important sur la C.A.E. n0 
vely, was on S.I.C. 3599, Miscellaneous non-metallic 3599 (industrie des produits minéraux non métalliques divers, 
mineral products industries, n.e.s., where former two- n.c.a.) où l'ancien classement à deux chiffres des sièges so- 
digit head offices, sales offices and auxiliary units ciaux, bureaux de vente et unités auxiliaires rend compte de 
account for 45.6 % of 1970 total employees for Canada. 45.6 % de tous les salariés au Canada en 1970. Le pourcentage 
The median importance among industries affected was médian des industries touchées était de 3.2 % des salariés. 


3.2 % of total employees. 


Some other industries with substantial impacts Voici quelques autres industries qui ont été sujettes à 
from such reclassifications include: d'importants changements à la suite de ces reclassements: 
Sal. Industry CAE Industrie 

1089 Miscellaneous food processors, n.e.s. 1089 Traitement de produits alimentaires divers, n.c.a. 

1623 Tire and tube manufacturers 1623 Fabricants de pneus et de chambres à air 

271 Pulp and paper mills 271 Usines de pâtes et papiers 

3042 Metal stamping and pressing industry 3042 Industrie de l'emboutissage et du matriçage des 

métaux 
3399 Manufacturers of miscellaneous electrical 3399 Fabricants de produits électriques divers, n.c.a. 


products, n.e.s. 


3651 Petroleum refining 3651  Raffinage du pétrole | 
373 Manufacturers of plastics and synthetic resins 3173 Fabricants de matières plastiques et de résines syn- 
thétiques 
3783 Manufacturers of industrial chemicals (organ- 3783 Fabricants de produits chimiques (organiques) 
ic), n.e.s. industriels, n.c.a. 

3799 Miscellaneous chemical industries, n.e.s. 3799 Fabricants de produits chimiques divers, n.c.a. 

C. Short Forms C. Formules abrégées 
As part of a continuing effort to reduce the res- Dans l'esprit du souci constant de Statistique Canada 

ponse burden on smaller establishments, the "short d'alléger le fardeau des enquétes imposé aux établissements de 
form'' or abbreviated questionnaire which is mailed to moindre importance, la "formule abrégée", ou questionnaire con- 
small establishments was redesigned for the 1970 Census densé, expédiée par la poste aux petits établissements, a été 
of Manufactures. Changes included: refondue à l'occasion du recensement des manufactures de 1970. 


Parmi les changements apportés, citons: 


(a) Replacement of the previous request for the cost (a) Le remplacement de l'ancienne question sur le coût des 
of material and supplies used by the expense item, matières et fournitures utilisées par le poste de dépense 
"materials, supplies, services, etc.". This in- matières, fournitures, services, etc.''. Le fait que 
clusion of services, which were previously exclu- l'on ait ainsi inclus les services, exclus des formules 
ded, resulted in a significantly larger figure in précédentes, s'est en général traduit par un accroisse- 
the typical case; however, the resulting totals ment sensible de ce poste de dépense. Cependant, les | 
for the short forms in an industry are included totaux obtenus à partir des formules abrégées pour une 
in tabulations in the principal statistics "cost activité sont pris en compte dans les tableaux des stas- 
of materials and supplies used-manufacturing ac- tistiques principales à la rubrique "coat des matières et 
tivity". As this item is deducted from the value fournitures utilisées, activité manufacturiére". Ce poste 
of production in calculating value added, the étant déduit de la valeur de la production lors du calcul 


tendency has been to decrease value added by de la valeur ajoutée, on a tendance à réduire la valeur 


manufacturing activity for short form respondents. 
This naturally also has a similar effect on value 
added by total activity. 


(b) Omission of the request for the average number 
of employees during the year. Instead, the bu- 
reau estimated the number of employees from the 
payroll reported on each short-form questionnaire, 
In addition, all such estimated employees and the 
corresponding payroll were included in "production 
and related workers — manufacturing activity". 
(The 1969 short form had requested "administra- 
tive, sales and office and other non-manufacturing 
employees" and "employees in manufacturing opera- 
tions'' as two separate categories; only the latter 
were tabulated as "production and related work- 
ers — manufacturing activity".) 


(c) Only one revenue item was requested, "revenue- 
exclude interest and dividends received". As the 
amount of non-manufacturing revenue in small es- 
tablishments is not large relative to total reve- 
nues, all revenue was entered into Census results 
as value of shipments of goods of own manufacture. 
This is a change from the 1969 short form, which 
requested three revenue items, "total value of 
shipments of goods of own manufacture", "amount 
received in payment for work done on materials 
and products owned by other establishments", and 
"all other revenue (except rent, interest and 
dividend)"; the first two categories were treated 
as value of shipments of goods of own manufacture 
in compiling Census aggregates. 


(d) Because "materials, supplies and services, etc." 
requested include the cost of fuel and electri- 
city purchased, the former practice of estimating 
an amount for short forms to be included in the 
industry aggregates for cost of fuel and electri- 
city used was discontinued. This, in principle 
and to a varying extent in practice, has the ef- 
fect of tending to lower the level of this input 
item in relation to the over-all output of an in- 
dustry. 


The respondent's value of shipments in the pre- 
vious year is used as a general guideline for determi- 
ning which respondents should receive the "short form", 
with data needs for adequate measurement of industry 
aggregates being a prime consideration in selecting this 
"threshold" for an industry. The threshold or cut-off 
value of shipments used is subject to variation not 
only between industries but between provinces within 
some industries. In some industries the threshold for 
use of the short form was raised in 1970. 
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ajoutée par activité manufacturiére des répondants pro- 

duisant une déclaration abrégée. Ceci a évidemment in- 

flué de façon similaire sur la valeur ajoutée pour l'ac- 
tivité totale. 


(b) Abandon de la question concernant le nombre moyen de sa- 
lariés pendant l'année. En lieu et place, Statistique 
Canada a évalué le nombre de salariés d'après les rému- 
nérations déclarées sur chaque questionnaire abrégé. En 
outre, ces effectifs estimatifs et les rémunérations 
correspondantes ont été pris en compte à la rubrique 
"travailleurs de la production et assimilés, activité 
manufacturière''. (La formule abrégée de 1969 prévoyait 
les deux catégories distinctes suivantes: "employés 
d'administration, de ventes, et de bureau et autres em- 
ployés hors fabrication", et ''employés s'occupant de 
fabrication"; seuls ces derniers étaient groupés sous la 
rubrique "travailleurs de la production et assimilés, 
activité manufacturiére". ) 


(c) On a posé une seule question sur les recettes, a savoir: 
recettes, sauf intérêts et dividendes recus". Comme le 
montant des recettes provenant de l'activité non manufac- 
turière est loin d'être important comparativement au to- 
tal des recettes dans les petits établissements, toutes 
les recettes étaient attribuées à la valeur des livrai- 
sons de produits de propre fabrication à l'occasion du 
recensement. Ceci constitue donc un changement par rap- 
port à la formule abrégée de 1969 qui posait trois ques- 
tions sur les recettes et cherchait à connaître la "va- 
leur totale des livraisons de produits de propre fabri- 
cation", la "somme reçue en rétribution du travail exécuté 
sur les matières et les produits appartenant à d'autres 
établissements" et "toutes les autres recettes (sauf re- 
cettes locatives, intérêts et dividendes)". Les deux 
premières rubriques étaient prises en compte dans la va- 
leur des livraisons de produits de propre fabrication 
lors du calcul des agrégats de recensement. 

(d) Comme les ‘matières, fournitures et services, etc.,'' que 
l'on demande de déclarer comprennent le coût du combus- 
tible et de l'électricité achetés, l'ancienne méthode qui 
consistait pour les formules abrégées à évaluer un montant 
devant par la suite être inclus dans les agrégats indus- 
triels au titre de "cofit du combustible et de l'électri- 
cité utilisés" a été abandonnée. En théorie et dans une 
certaine mesure également en pratique, ceci a pour effet 
de favoriser une réduction en importance de cette entrée 
par rapport à l'ensemble des sorties d'une activité. 


La valeur des livraisons de l'établissement enquêté au 
cours de l'année précédente est le repère qui permet de déter- 
miner quels répondants doivent recevoir la formule abrégée, le 
besoin d'une mesure statistique adéquate des agrégats d'une 
activité étant à cet égard déterminant pour le choix de ce 
"seuil" pour une industrie donnée. Le seuil ou la limite en 
ce qui concerne les livraisons peut varier non seulement d'une 
industrie a l'autre mais également selon la répartition provin- 
ciale de certaines industries. En 1970, le seuil d'utilisation 
de la formule abrégée a été haussé pour quelques industries. 
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Year 


Année 


TABLE 1. 


TABLEAU 1. CERTAINES STATISTIQUES PRINCIPALES DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES, 1931-1970 (1) 
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SELECTED PRINCIPAL STATISTICS OF THE MANUFACTURING INDUSTRIES, 1931 - 1970 (1) 


Establish- 


ments 


Établisse- 
ments 


Cost at 
plant of 
materials 
used 


Coût à 
l’établis- 
sement 
des matières 
utilisées 


Value of 
shipments of 
goods of own 
manufacture(2) 

Valeur des 
livraisons 
de produits 
de propre 
fabrication(2) 


Value 
added by 
manufacture 
Valeur ajoutée 
par la 
fabrication 


Total 
employees(3) 


Total des 
salariés(3) 


Salaries and 
wages(3) 
Traitements 
et 
salaires(3) 


Value 
added- 
total 
activity(3) 
Valeur 
ajoutée- 
activité 
total e(3) 


number — nombre $’000 number — nombre $’000 
DOS LE Er eu en ere vers 9,546 597 121 1,257,450 624,809 257,601 297,215 
ICE PR PE EE REP co nas 9,230 459,280 9715522 481,980 227,859 241,163 
ICE so trO ec ne Tab ROP Seo 0 coco 9,542 464,545 958,777 465,104 224,816 220,530 
jE ee AL le ATIC DDO Me POO CREO OY HOO OOD 9,698 609,875 1,205,418 562,399 248,761 256,970 
CEG LOMO EMR OF OK NOD ORDO DOO AOKI OF Sedo 9,636 717,863 1,363,185 609 , 642 270,449 289,982 
(RRP genera NO MOT 0 DO UB PDO NT EO ane 9,753 822,884 1,547,552 686,471 288,992 314,873 
1937 be itr cree ste ete Rote rare dadeie cb ce 9,796 1502576872 1,880,388 804,703 321,743 373,018 
OR ation Saaéaonaneciouenbde gonna à 9,883 909,959 1,712,496 757,621 3115274 362,351 
LO SOME FRERE TEE ne AO ile mise 9,824 907,011 1,745,675 791,429 318,871 378,376 
OP EE Te no CAG 01S COLES Oo Oreo OOO. e ICT 10,040 15236,.739 259025015 1,004,530 372,643 479,399 
LOI cr DDODU OOOO OO ADO OECD rec. 10,250 1,683,912 3121757 1,360,056 468,230 660,722 
VA NN REA Mono OL oo cec 3310000000 00000 10,711 2,056,747 3,817,396 1,671,130 542,958 840,784 
nC YAS SiGuio aaiada ee sue en mec ee issue 10,587 2,278,872 4,221,101 1,844,652 570,017 956,399 
LOGE re ST ete nee WUE SEN es Mocs a Nene aS 10,730 2,310,348 4,339,798 1,930,044 564,392 975,038 
ESAS i. Ye PRET MOMIE ER ane aes AE 10, 869 2,148,291 3,965,069 1,720,938 518,056 883,483 
ÉLUS COSCO CDD OT LOTO T0 DE 0 AU AC OC On DD 11,424 2,001,901 3,754,524 1,659,285 498,120 845,217 
LOT EE Leo erce eee ET ECC 11,860 2,651,698 4,903,473 2,136,014 537,581 1,037,977 
LRO hole see del dos a ee eee rie 12,118 3,118,084 5,742,270 2,486,008 551,556 1,210,438 
Ty AE LO TO COCO IOI COROO D O-PS DOOD 12,951 3,256,455 6,103,805 2,708,554 557,180 1,305,544 
LOSC. Aten OM OOO NE COR LPS 12,809 3,598,821 6,822,954 3,068,142 566,513 1,412,999 
LOST ESS AREA no MU IT ECM 13,025 4,334,394 8,074,731 3,569,400 599,433 1,669,387 
NPD ADE bo COGD I IOD Chee) BOOS t SOBOOBONS 13472 4,387,431 Ceci i/are WS 3,811,107 609,696 1,844,186 
LOST ee chere n der snore siakois ee 13,114 4,560,135 8,876,505 4,130,126 634,554 2,017,982 
DE ies He Ann Olan mclacononoBtonns AE ECO 13,178 4,412,537 8,533,167 3,930,730 598,914 1,954,767 
1955 ANA Verte sravete lee ste BIS ee Us 13,276 5,014,225 9,617,643 4,426,655 613,872 2,088,906 
L956: ÉLIRE AN CLEA ENCRES 13,215 5,683,753 10,655,099 4,868,570 641,190 2,310,634 
Sy Ren RL AOR RI a RO Oe See OO OR ON Roma aS 13,580 58275916 11,078,593 5,047,711 644,245 2,430,676 
NOS been eee ne Le nu eee 13,276 5,704,319 10,864,028 4,914,074 606,362 2,412,655 
LOS OMe rater anni tra 13,081 6,190,618 11,668,461 5,332,082 615,746 2,564,684 
Basis: Revised (1960) Standard Industrial Classification and New Establishment Concept 
Base: Classification type revisée (1960) des industries et nouveau concept d'établissement 
MOS 5 SOO BOO CRO COO Orc UO 0 IPN 0000 TO 12,162 5,732,215 10,811,118 ag 636,162 2,410,286 
ICES. So boo OO AD es odo 300 GAD One OOr aA 11,858 5,624,613 10,579,486 4,740,812 598,969 2,391,435 
LOST mens ee nie ii ele se Sell eee iste 1727 6,096,980 11,438,355 5,229,837 609,065 2,544,676 
ee oie da ee eee Sn Ce Cac) 12,090 6,036,929 11,479,327 55245229 594,317 2, 5575397 
LOGE EE. AT A A ee ane bee 12,081 6,337,293 11,957,330 5,429,853 591,415 2,597,408 
LOTO EME Crea eee ere rbeLe 12,419 6,129,239 11,563,743 5,244,846 638,757 2,859,652 5,553,191 
1962... nec rer teen EU 12,585 6,944,729 12,919,454 5,815,088 662,533 3,078,549 6,149,611 
19635 cree dl -LeoLed EC eee 12,489 7,745,076 14,262,208 6,369,483 690,470 3,335,082 6,729,111 
LTD PO D OT E on 0 0 00000 CL 12,781 8,627,975 15,842,949 7,066,985 728,936 3,666,810 7,489,116 
CE MN One 0 On OS de 12,766 9,668,876 17,675,865 7,881,825 774,428 4,100,212 8,421,721 
ET ote si avcletoiololebele ot ne COCO ID DO CURE 12,986 10,712,883 19,452,570 8,648,180 820,387 4,571,684 9,209,568 
LOG TPS entend ee Role ec Lo 13,076 10,982,235 20,259,696 9,032,055 818,227 4,822,183 9,732,956 
VO OB Fyre ie as ecoratato’s aise Don ee ea nee eta UE à 12,932 11,932,954 21,942,620 9,714,889 810,724 5,171,178 10,516,406 
LOGO. che).w in apecsvaiahay\e, eyevsseicla,cesaie rss Ne are 12,971 13,100,271 23,847,773 10,637,008 825,462 5,660,929 1275255267 
DSTO RE EE nor Bcooo vod oo nté 12,736 13,226 ,000 24,009 ,636 10,524,756 806 ,638 5,942,507 11 ,459 ,488 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


For principal changes in classification, concept and coverage during the 1931-1961 period, see footnotes to Tables 1 and 20 in the 1961 issue of Catalogue 
No. 31-201, "General Review of the Manufacturing Industries of Canada". — Voir aux renvois des Tableaux 1 et 20 de l'édition de 1961, n° de catalogue 
31-201, intitulée General Review of the Manufacturing Industries of Canada, les principales modifications apportées à la classification, au concept et à 
la couverture entre 1931 et 1961. 

Prior to 1952, the basis of collection was 
Beginning with the second set of 1961 data 
ity" includes non-manufacturing activities 
"Total employees" and "Salaries and wages" 


gross value of products. — Avant 1952, la collecte était fondée sur la valeur brute des produits. 

shown, some statistics are compiled for "Manufacturing activity" and others for "Total activity". ‘Total activ- 
of manufacturing establishments and activities of separate head offices, sales offices and auxiliary units. 

in the revised 1961 and subsequent data are thus not comparable with earlier statistics under the same head- 
ings. — À compter de la deuxième série de données pour 1961, certaines données statistiques sont calculées pour l'''activité manufacturiére" et d'autres 
pour l'''activité totale". L'"activité totale" comprend les activités non manufacturières des établissements et celles des sièges sociaux séparés, des bu- 
reaux de vente et des unités auxiliaires. Les données rectifiées de 1961 et celles des années subséquentes sous les en-têtes "Total des salariés” et "Total, 
traitements et salaires" ne sont donc pas comparables à celles qui figuraient précédemment sous les mêmes en-têtes. 

These 1961 data embody revisions or classification changes introduced since issuance of the 1961 data shown first above. For descriptions of these changes 
see the 1962 and 1964 issues of Catalogue No. 31-203, "Manufacturing Industries of Canada: Section A, Summary for Canada". — Ces données pour 1961 résul- 
tent des rectifications et des changements de classification apportés depuis la parution des données de 1961 qui figurent les premières. Voir aux éditions 


de 1962 et 1964, nO de catalogue 31-203, intitulées Industries manufacturières du Canada: Section A, Sommaire, la description de ces modifications. 
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TABLE 2. PERCENTAGE CHANGE IN SELECTED PRINCIPAL STATISTICS OF THE MANUFACTURING INDUSTRIES, 
BY PROVINCE AND INDUSTRY GROUP, 1969 TO 1970(1) 
TABLEAU 2. VARIATION PROPORTIONNELLE DE CERTAINES STATISTIQUES PRINCIPALES DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES, 
PAR PROVINCE ET GROUPE D'INDUSTRIES, 1969 À 1970(1) 


Manufacturing activity Total activity 


Activité manufacturière Activité totale 


Value of 
.shipments of 


Production and 
related workers 


Total employees 


Province and industry group 


“s at goods of own Value - Value 
Province et groupe d’industries Travailleurs de lo manufacture added Total des salariés added 
production et assimilés = = = 
Valeur des Valeur Valeur 
livraisons ajoutée Salaries ajoutée 
Number Wages de produits Number and wages 
- - de propre - - 
Nombre Salaires fabrication Nombre Traitements 
et salaires 
percentage — pourcentage 
CANADA ...... SOS ew eee wie Seg ER eo SPAS 49 — 1.9 4.5 1.0 — 0.4 — 2.3 4.8 0,2 
Newfoundland — Terre-Neuve ...... OO OO 00 7.0 13.8 8.6 959 4.6 10.6 12.9 
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard ....... 6.6 1344 10.2 11.2| 32 9.6 10.5 
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ........... Sons ss sisi — 4.3 4.7 3.6 3.2 — 4.3 4.3 0.9 
New Brunswick — Nouveau-Brunswick ....... Née -- ou! 3.0 0.3 — 0.8 6.8 — 0.1 
Atlantic Provinces — Provinces de l'Atlantique ... — 0.4 7.6 4.3 3.4 - 1.3 6.4 21 
QuéDee? ¢ conscience ee saoononc 3800 rs past: Dodo — 2.6 Boe! 2.1 242) — 2.8 320 ZA 
Ontario Sod res eee Aobads S'ILS — 2.1 4.6 0.7 ibe al — 2.3 5.0 — 0.6 
MantCODA Den: crer oleisiele «oo rlainle a Do door re — 0.7 6.3 225 223 — 1.5 6.2 So 
Saskatchewan .............. 4585 OT HO AO dE A] 9.7 257 21 — 3.7 Sek 29 
ATDELEA Ie. tme res els nie olals: els" see BaF RIO OTIS — 0.8 Te 2.8 — 1.4 — 2.0 6.4 — 2.0 
Prairie Provinces — Provinces des Prairies ....... — 0.4 Wook 2.6 0.5 — 2.0 59) 0.4 
British Columbia — Colombie-Britannique ........... . — 0.6 4.5 — 4.0 — 7.3 - 1.1 Bye) — 7.0 
Yukon and Northwest Territories — Yukon et 
Territoires du Nord-Ouest ..,...,.......... Peicerletete 47.1 42.9 40.3 13,2 17.4 20.9 8.8 
ONTARIO 
Food and beverage industries — Industrie des 
aliments et boissons ........................ . . 0.9 8.8 5.0 2.6 157 6.7 2.6 
Tobacco products industries — Industrie du tabac | see 4.3 20.9 8.6 — 5.6 16 13.5 = 5.9 
Rubber industries — Industrie du caoutchouc ..... eee 1000 0.5 0.4 1.4 _ 5.5 12 aN 
Leather industries — Industrie du cuir ....... 80000 CAL — 3.7 — 3.8 — 4.8 — 9.3 - 3.9 = hi 
Textile industries — Industrie textile ........ eevee x x x a oa 3 = : 
Knitting mills — Bonneterie ........................ — 6.8 0.8 =) 555: S29) 1600 iby _ 8.2 
Clothing industries — Industrie du vêtement ........ — 0.3 Sy IRS) 0.7 — 2.6 0.7 0.7 
Wood industries — Industrie du bois ................ 20 1 005 Sd = Heil =a Bas 0.7 a 7.5 
Furniture and fixture industries — Industrie du ‘à Q 
meuble et des articles d'ameublement .......... oe — 7.1 — 0.7 — A0 = a9 608 = O05 PS 
Paper and allied industries — Industrie du papier 2 2 
et produits connexes .,.............+........e oe x x x x + = ss 
Printing, publishing and allied industries — À 
Imprimerie, édition et industries connexes ....... Al 9.4 3.3 2.5 102 GE 2.7 
Primary metal industries — Industrie métallique a ; 
DrAMAÎTE nes. eee: ee see se seisie ele ele eines oe bh Wee 2372 16.8 16.5 95 20.3 15.9 


Metal fabricating industries (except machinery 

and transportation equipment industries) — 

Industrie des produits métalliques (à l'exclusion 

des machines et du matériel de transport) ........ 1,3 9.4 529 4.2 — 0.9 6.1 3.8 
Machinery industries (except electrical machine- ? 

ry) — Industrie de la machinerie (sauf le maté- 

riel électrique) .........eeoeesseocsessosereceees 5326 2.5 0.4 — 30 5.1 5.9 
Transportation equipment industries — Industrie du 4 

matériel de transport ...,....................e.es — 10.7 Hat = 1 19,3 — 7.7 — 2,5 = 1729 
Electrical products industries — Industrie des à 

appareils et du matériel électriques ............. x x x x fe Fe e 
Non-metallic mineral products industries — Indus- 

trie des produits minéraux non métalliques ....... = 411 Sal A 1.9 il 0.7 PES 
Petroleum and coal products industries — Industrie à 

des dérivés du pétrole et du charbon ............ . — 2.0 ee 5.4 13 — 1,9 LL 6.5 
Chemical and chemical products industries — 

Industrie chimique et des produits connexes ...... 1.8 10.7 2.9 355 0.8 8.6 Tey: 
Miscellaneous manufacturing industries — Indus- 

tries manufacturières diverses ................. Ae x x x x = re = 


(1) 1970 data compiled on Revised 1960 Standard Industrial Classification basis to provide year to year comparisons. — Afin de permettre la comparaison avec 
les années précédentes, la présentation des données de 1970 suit la classification type des industries revisée de 1960. 
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TABLE 3. PRINCIPAL STATISTICS OF THE MANUFACTURING INDUSTRIES, BY PROVINCE, 1966 - 1970 


MANUFACTURING ACTIVITY - ACTIVITÉ MANUFACTURIERE 


Production and related workers 


= Cost of 
Estab- Travailleurs de la production et assimilés fuel Cost of Value of 
lish- and materials shipments of 
ments elec: and supplies | goods of own 
Province VASare _ tricity used manufacture 
Éto- Man- = 2 a 
blisse- hours Coût du Coût des Voleur des 
ments Female paid Wages combus- matières et livraisons 
- - = tible et fournitures de produits 
Femmes Heures- Saloires de l'élec- utilisées de propre 
hommes tricité fabrication 
payées 


number — nombre 


Névtoundlandeten tee cer Pet a 8,197 1,178 20,677 38,512 8,990 92,576 194,102 
263 Sok 1,078 20, 386 40,627 9,265 93,980 186 ,056 
254 8,396 15213 21,009 42,964 9,520 99,169 197,464 
259 8,901 1,040 21,459 48,892 11,580 116,353 242,386 
252 9,425 1,216 23,007 55,663 13,458 128,671 263,304 
PrincePEGWanOMES lande EEE ere eeeetee 152 1,154 493 3,482 4,804 821 31,517 46,781 
145 1,194 557 3,695 2,292 867 34,764 51,083 
138 1,188 542 3,517 5,727 977 34,162 51,657 
148 1,428 642 4,245 7,075 1,018 37,884 56,859 
150 1,555 652 4,462 8,001 1,022 41,955 62,680 
NovalScotial. recette ce eye 931 21,650 4,370 55,675 99,603 14,140 354,044 612,466 
904 20,779 4,684 53,797 99,011 14,749 357,738 610,299 
852 20,166 5,021 52,198 103,254 16,590 385,378 663,335 
846 20,659 5,082 53,469 116,142 18,347 419,168 731,475 
818 19,948 4,693 51,580 121,568 17,882 437,609 757,992 
New, Brunswieks stems Meme sera ER 690 16,149 3,357 42,903 77,287 22,761 316,568 547,197 
676 16,623 3,629 44,486 85,495 23,516 342,586 573,897 
620 17,050 4,471 46,103 93,856 24,461 374, 338 633,577 
628 17,659 4,487 47,000 104,217 26,494 413,997 708,939 
612 18,109 4,039 46,762 112,228 28,312 437,950 730,223 


267,057 | 101,393 
270,216 | 102,192 
268,083 | 102,454 
274,693 | 105,176 
267,238 | 102,658 


794,333 
796,825 
790,757 
806,540 
783,775 


1,590,164] 217,693| 5,639,982| 10,464,530 
1,696,769| 222,829| 5,935,243| 10,966,429 
1,817,303| 236,395| 6,341,337] 11,742,911 
1,991,387] 255,434] 6,975,374] 12,810,214 
2,057,512] 264,849] 7,072,888] 13,083,969 


Quebec Chee ith .o1cvokeleinse svi sie¥oys siouerecss ave sens eae 10,877 
10,772 
10,513 
10,466 


10,176 


CET SE Ce ae Oe, CES OL ea, 7 12,986 | 453,888 | 124,671] 1,232,025] 2,912,675] 339,748] 10,712,883| 19,452,570 
13,076 | 447,599] 123,507] 1,210,715] 3,030,681] 352,475] 10,982,235] 20,259,696 
12,932 | 438,891 | 124,886 | 1,197,631] 3,238,023] 372,847] 11,932,954] 21,942,620 


12,971 | 445,353] 129,341] 1,219,491] 3,549,819] 387,241] 13,100,271] 23,847,773 
12,736 | 437,095 | 125,763 | 1,182,424] 3,711,437] 417,851] 13,226,000] 24,009,636 


Mand CODEC eee Te eet AR) D 1,456 | 25,012 9,394 72,566 141,077 | 20,017 606,600| 1,019,000 
1,444 | 25,618 9,326 73,617 154,965 | 21,433 638,117 | 1,079,730 

25,065 9,088 71,571 161,942 | 23,860 657,609| 1,118,813 

26,289 9,513 74,944 182,763} 25,337 725,409] 1,230,020 

25,874 9,679 74,023 194,259 | 26,335 745,381| 1,260,416 

Saskatchetan es een males en ne eee 8,901 1,265 21,109 46,857 9,703 310,533 470,381 
8,999 1223 21,612 51,491] 10,130 305,487 479,582 

9,193 1,155 21,807 56,447 | 11,000 311,760 489,210 

8,746 1,143 20,913 58,686 | 12,160 332,722 530,443 

8,792 1,347 21,474 64,361 | 12,413 342,021 544,611 

Alberta ren ane A rea 27,315 5,191 68,251 152,607 | 24,277 892,825| 1,429,020 
28,691 5,198 71,755 171,848 | 24,706 964,870| 1,554,985 

28,678 5,284 71,432 183,747 | 26,490] 1,041,058] 1,667,034 


30,830 5,369 
30,407 5,495 


76,365 
75,458 


214,915 | 29,314] 1,133,980] 1,849,271 
230,190 | 29,036] 1,194,894] 1,900,206 


Bricishucolumbs auaenecehutam ascent 82,542 9,655 186,763 510,926 | 73,496| 1,682,834| 3,063,675 
79,705 9,420 181,813 532,128 | 79,743| 1,714,610| 3,189,977 
79,827 9,441 182,486 574,288 | 86,547] 1,910,838] 3,550,399 


83,855 9,528 
82,491 10,362 


190,439 
186,633 


646,594 | 93,508] 2,125,598| 3,917,832 
675,556 | 92,024| 2,067,782| 3,760,567 


MACON) Nobel taste cel et ne eee 44 100 245 49 177 717 
44 100 270 37 238 835 

55 132 330 45 327 1,194 

62 142 371 53 638 1,681 

166 432 Tour 1,233 2,356 

Northwest Territories ......... a 129 448 31 2,154 3,017 
45 10 114 446 29 1,917 2,821 

56 16 148 549 31 2,040 3,341 

62 23 177 665 40 2,090 3,545 

28 292 1,049 63 3,616 4,976 

CANADA es + uke ieis-alels siete’ «eitie ste eels ‘ 911,965 | 260,978 | 2,498,012] 5,575,206] 731,726] 20,642,695] 37,303,455 
907,824 | 260,827 | 2,478,916] 5,869,085} 759,780} 21,371,785| 38,955,389 

896,648 | 263,578 | 2,458,791 | 6,278,429] 808,764] 23,090,970| 42,061,555 


918,537 
901,119 


271,350 
265,944 


2,515,183 
2,450,058 


6,921,525] 860,525] 25,383,484] 45,930,438 
7,232,256] 903,264] 25,699,999] 46,380,935 


Value 

added 

Valeur 
ajoutée 


93,043 
86,689 
88,386 
112,522 
123,624 


14,480 
15,504 
16,569 
18,468 
20,535 


246,702 
240,783 
261,044 
298,533 
308,072 


211,295 
210,129 
240,753 
269,859 
270,674 


4,704,799 
4,855,896 
5,215,464 
5,674,438 
5,797,861 


8,648, 180 
9,032,055 
9,714,889 
10,637,008 
10,524,756 


402,954 
424,923 
443,002 
486,057 
497,221 


154,534 
165,986 
170,002 
186,891 
191,983 


527,197 
574,219 
604,529 
702,820 
692,885 


1,347,065 
1,397,955 
1,575,436 
1,744,524 
1,617,392 


574 
690 
834 
1,078 
1,095 


914 
867 
1,296 
1,394 
1,703 


16,351,740 
17,005,696 
18,332,204 
20,133,593 
20,047,801 
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TABLEAU 3. STATISTIQUES PRINCIPALES DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES, PAR PROVINCE, 1966 - 1970 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Manon Employees — Salariés 


Cost of 
and partners SE | AO Value of 
ve “sa 4 n otal e s i i t 
Propriétai : Administrative, office and other : RIPASYÉS besten pe Value 
ropriétaires e non-man in loye ad es 
aca ae al REMOVES Total des salariés for resale revenue added Aries Beodince 
Administration, burea Ava ra iy. 
ae OCR ee Salaries Coût des Valeur des Valeur 
| in and matières, des| livraisons ajoutée 
With- Number wages | fournitures et| et autres 
Number | drawals ra xs des marchan-| recettes 


= ma Male Female | Salaries Nombre | Traitements| dises desti- 

Nombre | Prele- 4 = ss et nées à la 
vementS | Hommes | Femmes | Traitements salaires revente N° 

number — nombre $'000 

141 332 1,674 435 12,181 11,484 50,694 102,283 216,576 99,107 Terre-Neuve. ressens Certes nee eee 1 
123 338 1,799 432 13,619 11,620] 54,246 112,467 208,655 90,632 2 
106 327 1,816 483 14,617 11,908| 57,582 1172170 218,780 92,583 3 
119 348 | 1,889 472 16,433 12,302 65,325 149,551 282,837 120,537 4 
113 404 1,802 430 16,556 12,873 72,219 161,898 308,718 136,079 5 
104 301 388 129 2,224 2,164 7,028 37,783 54,290 15,781 Ne-du-Prince-hdouard. eee er 6 
90 291 384 118 2,319 2,253 7,671 41,565 59,357 16,935 7 
74 273 387 138 2,492 2,255 8,219 43,787 62,194 17,534 8 
74 297 405 131 2,672 2,606 9,746 47,778 68,032 19,726 9 
79 327 363 128 2,681 2,698 10,681 52,588 74,367 21,793 10 
452 | 1,388| 5,985 1,528 40,023 33,533| 139,626 405,922 673,727 255,485 Nouvelle-Écosse mn me Ce CRE 11 
412 | 1,307 5,963 1,599 42,718 33,025] 141,729 415,553 678,895 251,812 12 
343 | 1,248| 6,066 1,641 45,557 32,894] 148,811 461,992 751,310 272,288 13 
329 | 1,268] 5,871 1,617 49,499 33,229] 165,640 488,728 816,105 315,736 14 
322 | 1,402 5,718 1,453 51,136 31,812| 172,704 507,961 841,026 318,484 15 
319 | 1,028| 4,852 1,391 33,100 25,749| 110,387 367,504 607,070 220,012 Nouveau Brunswick. ousi2saemamedinemncinnees 16 
288 933 5,042 1,476 35,911 26,770| 121,406 396,241 639,838 221,440 17 
209 74815 157 1,461 39,524 28,139| 133,380 427,846 694,438 249,012 18 
202 783 5,315 1,523 43,989 28,984| 148,206 478,875 786,939 283,782 19 
184 765 5,239 1,364 46,053 28,751] 158,281 512,901 819,107 283,364 20 
4,870 | 20,730 | 112,430 | 35,274 953,375 STéN542 54360000 777076112850 7004028 041 Nao 661m Québec tse ee eee e-e.. 21 
4,622 | 19,940 | 115,916 | 36,364 | 1,042,751 524,68812,739,520 | 7,152,112 |12,419,765 5,088,243 22 
4,131 | 20,026 | 112,890 | 37,823 | 1,106,426 521,250|2,923,728 | 7,595,775 |13,221,006 5,445 ,448 23 
3,887 | 19,641 | 112,274] 36,884] 1,175,314]  529,027]3,166,701 | 8,387,906 |14,493,517 5,967,988 24 
3,617 | 19,125 | 109,180] 35,074] 1,227,524 514,150/3,285,035 | 8,496,268 |14,808, 273 6,091,819 25 
5,101 | 24,304 | 177,972| 63,856 | 1,659,009 820,387/4,571,684 |12,562,273 |21,833,559 9,209,568 ORÉAL LOL nie ADR ANS 2 NE OS 26 
5,031 | 24,557 | 181,254| 65,867 | 1,791,502 818,227 14,822,183 |13,344,630 |23,287,934 9,732,956 27 
4,660 | 24,475 | 181,143] 65,804] 1,933,154]  810,724]5,171,178 |14,491,944 | 25,288,989 | 10,516,406 28 
4,478 | 24,821 | 183,127] 67,641] 2,111,110 825 ,462|5,660,929 115,939,032 |27,520,537 | 11,523,267 29 
4,183 | 25,018 | 179,675| 64,105 | 2,231,070]  806,638|5,942,507 |16,193,762 |27,935,800 | 11,459,488 30 
626| 2,442] 10,417 3,700 78,974 48,523| 220,051 682,448 | 1,108,547 416, 884 Mani tobas)ccin sash eme see 31 
611| 2,386| 10,729 3,652 86,346 49,325] 241,311 718,959 | 1,176,941 440,984 32 
554 | 2,441] 10,407 3,540 89,927 &8,100| 251,869 744,866 | 1,226,154 463,577 33 
554 | 2,587] 10,115 3,522 94,617 49,439| 277,380 814,265 | 1,339,550 507,048 34 
534 | 2,584 9,954| 3,200 100,366 48,707| 294,625 843,669 | 1,383,002 522,667 35 
346 | 1,318| 4,197 1,326 31,090 15,689 77,947 346,409 512,980 161,463 Saskatchewan ee eet EEE 36 
SSSR LOT 1,288 32,066 15,611 83,558 342,852 525,355 174,505 37 
318 | 1,403 3,987 1,319 33,509 15,654 89,955 350,154 537,176 179,420 38 
316| 1,346| 4,077 1,301 36,396 15,267 95,082 377,288 583,046 194,956 39 
292,| 1,295 3,497 1,067 33,625 14,703 97,985 381,231 592,139 200,623 40 
677| 2,939| 11,879 3,226 90,382 47,611| 242,988 996,012 | 1,553,011 549,970 AIDELE AU chit ced Re Meller ea ee 41 
654 | 3,065] 12,380 3,299 100,477 49,568| 272,325 | 1,074,021 | 1,688,571 599,283 42 
579] 2,820] 12,286 3,511 109,237 49,759| 292,983 | 1,156,744 | 1,808,383 629,197 43 
576 | 2,869] 12,461 3,694 120,189 52,354| 335,104 | 1,273,362 | 2,013,913 731,863 44 
502 | 2,790] 12,170] 3,259 126,462 51,331] 356,653 | 1,317,032 | 2,045,280 716,885 45 
1,251] 5,270] 24,584 7,790 220 ,087 124,571] 731,013 | 1,907,756 | 3,321,642 1,381,175 Colombie-Britannique ............e.esoss 46 
1,192 | 5,015 | 24,489 7,980 237,158 121,594| 769,286 | 1,945,982 | 3,454,323 1,430,999 47 
1,098} 4,988] 24,278 7,944 252,383 121,490| 826,671 | 2,153,905 | 3,832,863 1,615,580 48 
1,038] 5,129] 24,824 8,242 276,210 126,449] 922,804 | 2,387,155 | 4,219,259 1,788,218 49 
925 | 4,856 | 24,610 7,625 295,745 125,088| 971,301 | 2,333,195 | 4,069,795 1,663,113 50 
5 x 13 15 119 76 364 297 921 est Ro ITR RS Een hop pot 51 
8 32 12 12 110 71 380 344 978 728 52 
8 36 14 10 108 86 438 545 1,476 898 53 
7 28 17 10 158 95 528 873 1,974 1,136 54 
7 35 8 = 66 90 498 1,234 2,356 1,094 55 
2 x 15 5 122 83 570 2,248 3,408 1,211 Territoires de Nord-Ouest ....,...,....... 56 
3 8 16 4 129 75 575 2,038 3,197 1,121 57 
4 13 17 4 140 93 689 DOS 3,888 1,670 58 
3 13 30 3 229 118 894 2,825 4,907 2,020 59 
2 x 16 1 173 160 1,222 4,165 6,160 2,339 60 
13,894 | 60,076 | 354,406 | 118,675 | 3,120,685! 1,646,024 8,695,890 [24,195,610 |41,722,527 | 17,260,256 |1966 | CANADA ................-....-..:.-.:.. 61 
13,377 | 59,187 | 362,085 | 122,091 | 3,385,105| 1,652,82719,254,190 |25,546,764 |44,143,808 | 18,049,639 62 
12,084 | 58,798 | 358,448 | 123,678 | 3,627,075| 1,642,352]9,905,504 |27,546,942 |47,646,657 | 19,483,614 63 
11,583 | 59,128 | 360,405 | 125,040 | 3,926,815| 1,675,332]0,848,341 |30,347,637 |52,130,615 | 21,456,276 . 


10,760 | 58,605 | 352,232 | 117,706 | 4,131,456 | 1,637,001]|11,363712 30,805,904 |52,886,022 21,417,748 
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TABLE 4. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP, 1966 - 1970 


MANUFACTURING ACTIVITY — ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE 


Production and related workers 


s Cost of 
Travailleurs de la production et assimilés fuel Cost of Value of 
and materials shipments of 
elec- and supplies | goods of own Value 
Industry group W tricity used manufacture added 
an- a. 2 we, Æ 
blisse- hours Coût du Coût des Valeur des Valeur 
ments Male Female paid Wages combus- matières et livraisons ajoutée 
- - - = tible et fournitures de produits 
Hommes | Femmes Heures- Salaires de l’élec- utilisées de propre 
Grou hommes tricité fabrication 
No payées 


number — nombre 000 


$000 


1 Food and beverage industries ............ 1966 38, 312 115,565 238,853 39,071 1,853,615 2,927,978 1,059,079 
1967 2,307 38,487 16,264 116,696 256,651 39,799 1,927,240 3,064,451 1,114,504 
1968 | 2,148 37,031 15,957 113,609 268,503 40, 262 1,926,685 3,118,031 1,165,291 
1969 2,049 | 36,655 15,484 110, 849 288,546 41,085 2,058,163 3,319,688 1,241,951 
1970 1,916 36,899 15,709 111,504 313,822 40,952 2,195,057 3,485,350 1,274,852 
2 | Tobacco products industries ............. 1966 16 1,410 1,010 4,847 10,201 745 152,432 212,271 63,096 
1967 115 1,541 naa 5,324 11,928 825 206,219 271,903 78,796 
1968 13 1,492 988 4,823 12021 826 203,825 294,123 74,949 
1969 13 1,579 925 4,903 13,200 900 212, 880 269,636 98,372 
1970 13 1,641 971 Sy ye 15,964 1,026 227,986 292,787 92,853 
Sul) Rubber industries eme me eee eee 1966 55 10,869 DT 29,275 71,772 5,529 194,961 407,506 217,698 
1967 56 10,526 2,532 28,140 73, 683 5,836 202,612 437,376 231,895 
1968 .53 9,426 1,880 23,644 68, 543 5,630 185,858 408,667 217,811 
1969 55 9,748 1,954 25,006 77,926 6,185 220,982 459,920 239,944 
1970 56 9,098 1,838 23,099 78,350 6,286 216,900 461,531 243,387 
19701 321 15,068 6,654 45,469 133,281 10,594 352,374 747,017 391,047 
Walheather industries mace eccrine acters 1966 204 6,131 6,302 25,377 43,039 18557 98,337 180,053 83,919 
1967 “195 5,736 5,986 24,032 43,289 1,658 87,204 175,389 83,810 
1968 195 5,817 6,192 24,715 47,440 1,818 94,503 189,489 94,156 
1969 201 5,550 6,330 24,288 49,997 1,872 99,879 196,050 95,888 
1970 188 4,923 5,876 22,159 48,172 1,733 94,776 188,552 91,275 
SATeztile industries. menrr cine yecmeirre ee 1966 390 13,790 10,172 50, 733 97,213 8,808 323,010 561,765 237,357 
1967 395 13,267 9,731 48,569 98,958 8,804 320,170 571, 804 248,486 
1968 388 13,449 9,966 49,324 110,072 9,795 347,951 643,101 288,310 
1969 391 14,007 10,865 52,586 126,031 10,573 402,690 745,780 341,722 
1970 393 x x = x x x x x 
1970! 384 12,581 10,353 47,825 121,646 10,056 359,731 680,879 310,107 
Gurl EKn teeing mille ee see nec rer 1966 118 2,188 5,427 15,578 28728 1,009 60,750 110,742 51,130 
1967 115 1,911 5,106 14,557 23,063 1,069 56,956 108,661 48,826 
1968 112 1,924 4,958 14,045 23,478 1,058 59,095 112,878 53,576 
1969 108 1,868 &,810 13,849 24,616 1,085 59,053 111,404 53,649 
1970 105 1,791 4,435 12,858 24,812 1,205 54,054 105,259 48,894 
fal Clothing industries Lecce crerscre 1966 548 5,382 16,145 42,831 69,367 994 143,450 283,002 142,586 
1967 540 SAS 15,704 41,588 70,271 1,069 137,725 283,497 143,896 
1968 529 4,977 15,893 41,798 74, 241 1,064 145, 704 298, 876 155,994 
1969 526 4,897 15,831 41,575 78,951 1,071 145,607 303, 846 157,587 
1970 492 4,779 15,879 41,408 81,467 1,001 147,248 308,328 158,757 
8.4l Wood- industries 2.2.2... 1966 806 14,423 1,591 34,973 61,598 5,007 136, 854 273,651 133,059 
1967 816 14,231 19525 34,022 64,764 5,061 143,083 282,027 138,343 
1968 771 14,041 1,443 33,342 68,026 5797 160,616 314, 369 149,532 
1969 777 13, 864 1,303 32,426 73,716 6,100 178,442 342,206 161,105 
1970 755 12,493 1,290 29,605 73,340 5,670 162,136 316,921 149,615 
9 | Furniture and fixture industries ........ 1966 936 14,148 2,693 36,251 68,971 2,652 139,764 294,291 154,583 
1967 938 13,812 2,956 35,555 119775 2,869 145,833 312,264 165,215 
1968 927 13,488 2,863 34,377 75,180 3,042 152,102 322,986 169,507 
1969 944 14,174 3,115 36, 392 86, 309 3,541 170, 383 365,279 195,939 
1970 898 13,080 2,986 33,829 85,662 3,300 166,566 361,445 192,308 
10 | Paper and allied industries ............. 1966 276 28,792 4,656 73,095 184,432 45,900 555,954 1,101,817 507, 800 
1967 279 28,815 4,759 72,813 195,291 48,049 582,473 1, 1395252 514, 869 
1968 287 28,461 4,783 71,726 207,786 49,108 612, 356 1,183,685 523,540 
1969 291 29,302 5,033 74,944 229,818 54,282 657,221 1,298,696 593,657 
1970 285 x x x x > TE ed x = x 
19701 283 28,844 4,703 72,136 240,472 58,671 672,275 1,313,911 592,793 
11 | Printing, publishing and allied 1966 1,491 18,221 5,568 48,277 131,301 4,247 215,489 638,592 423,571 
industries. 1967 1,526 18, 821 5,641 49,397 141,181 4,450 233,586 690,148 452, 800 
1968 1,545 18,870 5,605 49,253 151,355 4,859 237,602 716, 831 476,075 
1969 1,583 18,603 5,594 49,103 161, 198 5,153 255,576 774,718 517,415 
1970 1,564 19, 212 5,983 51, 187 176, 297| 2 395| 763,719| 800, 600 530, 294 


(1) See footnote at end of table. 
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TABLEAU 4. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D’INDUSTRIES, 1966 - 1970 


TOTAL ACTIVITY — ACTIVITÉ TOTALE 


Employees — Salariés Cost of 
Working owners 


materials, Value of 

and partners supplies shipments 

a and goods and other 
Propriétaires et 


i for resale revenue 
associés actifs 


Total employees 


Administrative, office and other 
non-manufacturing employees 


Total des salariés 


Groupe d’ industries 


Cott des Valeur des 


Administration, bureau 


et autre personnel hors Salaries matières, des| livraisons 
Wi fabrication and fournitures et| et autres 
ith- wages d h 
es marchan- recettes 
Number | drawals es code 
= ee Male Female Salaries Traitements iis ste 
Nombre | Prélè- Fr & e et DES oe 
revente 
vements | Hommes | Femmes | Traitements salaires 
$'000 number — nombre $’000 $’000 
27205. 5 LON 275879 8,448 215,855 90,925 454,708] 2,112,892 | 3,227,304 1,101,436 | 1966 | Industrie des aliments et boissons ...... 1 
1,224 | 5,480 | 27,724 8,512 229,135 90,987 485,786] 2,291,332 | 3,483,345 1,169,928 | 1967 
1,103, | 5,299 | 26,601 8,507 241, 683 88,096 510,186| 2,245,402 | 3,498,744 1,226,428 | 1968 
985 | 4,980 | 25,779 8,249 253,528 786,167 542,074| 2,412,973 | 3,735,839 1,306,090 | 1969 
887 | 4,948 | 24,702 7,390 264, 647 84, 700 578,469] 2,557,010 | 3,910, 206 1,340,148 | 1970 
x Be 602 180 5,349 3,202 155550 152,782 212,832 635268 1966 1Endustrie du ÉAbAC M scene ecresres 2 
x x 686 196 6,197 3,544 18,125 206,531 272,454 79,028 | 1967 
x oe 656 191 6,819 3,327 18,940 204,673 295,297 75,267 | 1968 
x x 688 213 7,783 3,405 20 , 983 214,228 271,108 98,733 | 1969 
2 22 638 211 7,850 3,461 23,814 228,820 293,814 92,898 | 1970 
x x 4,034 1,343 35,581 18,958 107,353 242,520 465,810 230,483 (1966) | Industrie du caoutchouc) sense 3 
4 46 4,375 1,361 40,112 18,794 113,795 260,348 504, 827 243,604 | 1967 
x x 4,312 1,354 42,210 16,972 110,752 260,526 495,532 230,423 | 1968 
x x 4,218 1,342 45,453 _17,262 1235379 299,739 552,673 255,206 |1969 
3 x 4,080 1,304 46,750 16,320 125,100 283, 273 543, 583 259,897 | 1970 
41 x 5,792 2,000 68, 203 29,514 201, 484 432,499 844,412 409,483 | 1970! 
61 224 1,395 815 13,293 14,643 56,332 105,004 186,469 66452 1MOCÉRIMENdUSETLeRdUNCUTTE serrer 4 
56 2115 1,408 806 14,687 13,936 57,976 94,050 182,659 84,320 |1967 
x x 1,420 792 15,655 14,221 63,094 101,670 197,038 94,830 | 1968 
56 230 1,381 815 16,250 14,076 66,247 117957 214,718 97,620 |1969 
52 227 1,233 736 15,465 12,768 63,637 112,768 209,843 93,655 |1970 
V4 
\/ 
153 775 4,391 1,852 40,964 30,205 138,177 353,880 595,017 2395981" 1966" |) Industrie: textile. .....-..------e.e 5 
162 834 4,208 1,828 42,191 29,034 141,149 344,181 598,173 250,809 |1967 
140 785 4,043 1,779 43,458 29,237 153,530 377,716 676,300 292,506 | 1968 
143 801 4,172 1,841 46, 847 30, 885 172,878 434,010 781,360 346,729 | 1969 
x x x x x x x x Be x 1970 
141 771 3,896 1, 669 47,358 28,499 169,005 385, 889 712,490 315, 258 19701! 
25 124 725 582 8,229 8,922 31,952 62,550 112525 SIDS 966 NBonneterle cc een nee 6 
25 129 693 583 95133 8,293 32,196 58,744 110,409 48,793 |1967 
18 115 663 537 8,812 8,082 32,290 60,757 114322 53,352 |1968 
22 138 618 530 8,883 7,826 33,499 61,045 113,167 53,578 |1969 
17 x 612 517 9,153 7,355 33,966 56,738 107,944 49,188 |1970 
197 | 1,166 2,091 1,545 23,622 25,163 92,989 151,421 292,666 144,447 |1966 | Industrie du vétement .............- Pine 7 
182 | 1,048 1,991 1,673 24,374 22/52 94,645 145,779 293,292 145,548 |1967 
163 914 1,849 1,697 24,412 24,416 98,652 154,956 309,835 157,960 |1968 
174 | 1,100 1,729 1,668 25,732 24,125 104,683 156,975 318,004 160,548 |1969 
163 1,013 1,472 1,368 23,985 23,498 105,452 157,883 321,418 161,702 |1970 
480 1,614 2,492 707 19,055 19,213: 80,654 152,682 292,070 165260010008 TD dusErle du bols. rer 8 
x x 2,307 694 20,061 18,757 84, 825 161,651 304,776 142,616 |1967 
x x 2315 690 21,592 18,489 89,618 173,714 330,401 152,608 |1968 
415 1,897 2, 312 712 23,248 18,191 96,965 191,963 359,086 164,536 |1969 
382 1,697 2,226 655 22,941 16,664 96,281 174,027 331,500 152,246 |1970 
x x 2,608 1,267 25,421 20,716 94,392 149,979 306,038 152,248 |1966 | Industrie du meuble et des articles 9 
x x 2,614 1,344 28,442 20,726 100,217 157,728 325,648 166,971 |1967 d'ameublement. 
635 | 2,864 2 552 1,369 28,484 20,272 103,664 165,963 338,827 171,748 |1968 
632 102,951 2,654 1,444 31,690 21,387 117,999 187,014 384,958 199,262 |1969 
577 3,009 2,515 159352 31,692 19,933 117,354 183,559 381,869 195,736 |1970 
x x 8,192 2,768 81,025 44,408 265,456 588,831 1,148,937 523,368 |1966 | Industrie du papier et produits connexes 10 
12 76 8,015 221839 85,784 44,424 281,075 619,507 1,190,976 530,678 |1967 
x x 8,175 2,965 93,140 44,384 300,925 656,271 | 1,243,860 540,010 |1968 
x x 8,372 3,065 102,044 45,772 331,862 703,406 1,364,325 614,083 |1969 
x x x re > x x x x x 1970 
16 129 8,315 3,032 105,956 44,894 346,428 729,153 1,391,969 614,506 1970! 
693 | 3,475] 11,471 7,324 119,016 42,584 250,318 241,386 672, 887 432,304 |1966 | Imprimerie, édition et industries 11 
694 | 3,573 11,555 7,616 128,372 43,633 269,553 262,215 728,364 463,307 |1967 connexes. 
678| 3,736| 11,555 7,482 136,140 43,512 287,495 266,001 754,963 486,737 | 1968 
682 | 3,930 | 11,676 7,693 147,303 43,566 308,501 286,877 816,077 527,964 | 1969 
646 | 4,026 | 11,014 7,286 151,816 43,495 328,113 294,808 843,161 541,988 |1970 


(1) Voir renvoi à la fin du tableau. 
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TABLE 4. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP, 1966 - 1970 — Concluded 


MANUFACTURING ACTIVITY - ACTIVITÉ MANUFACTURIERE 


Production and related workers 


Cost of 


Estab- Travailleurs de la production et assimilés fuel Cost of Value of 
lish- and materials shipments of 
ments elec- and supplies | goods of own Value 
Industry group eS tricity used manufacture added 
ta- - - - - 
blisse- Coût du Coût des Valeur des Valeur 
ments Male Female Wages combus- matiéres et livraisons ajoutée 
- - - tible et fournitures de produits 
Hommes Femmes Salaires de l’élec- utilisées de propre 
tricité fabrication 


Group 


number — nombre 


12/|Primary metal industries .....,.......,...0c 1966 210 55,745 798 118,128 335,673 | 71,034 877,911 1,785,586 849,488 
1967 214 54,467 957 1157573 348,716 | 74,276 863,815 1,788,199 857,178 
1968 207 54,002 1,124 115,674 371,282 | 78,107 968,099 1,980,167 937,076 
1969 216 49,426 1,110 105,664 358,305 | 70,713 950,928 1,954,178 938,958 
1970 212 55,236 1,027 117,001 441,292 | 89,690 1,135,908 2,283,372 1,093,979 
13 [Metal fabricating industries (except 1966 1,933 55,263 6,418 132,340 322,087 | 18,679 820,210 1,637,373 820,672 
machinery and transportation equipment 1967 2,019 525572 6,198 124,728 323/17610#19,30 790,102 1,640,302 835,932 
industries). 1968 2,055 51,748 6,431 123,827 339,719 | 20,486 853,553 1,754,412 892,972 
1969 2,066 53,870 6,739 129,889 385,074 | 21,952 928,076 1,915,275 985,605 
1970 2,097 54,595 6,806 130,559 421,347 | 21,778 996,024 2,028,923 1,027,099 
1970! 2,118 55,215 6,840 132,012 426,976 | 21,893 1,001,513 2,047,573 1,040,094 
14 |Machinery industries (except electrical 1966 438 31,090 1,461 70,562 186,802 7,434 511,272 1,073,080 526,182 
machinery). 1967 458 32,058 1,600 72,496 200,905 7,994 590,637 1,137,780 543,089 
1968 482 29,530 1,695 66,218 196,143 8,167 554,131 1,111,141 549,190 
1969 498 32,458 1,865 72,374 234,630 9,089 665,448 1,295,370 649,318 
1970 504 31,154 1,941 69,146 240,381 9,299 658,929 1,300,802 649,284 
19701 507 31,412 2,228 70,282 242,612 9,332 671,776 16317#722 653,850 
15 [Transportation equipment industries ...... 1966 338 68,622 5,549 161,276 455,572 | 22,318 2,229,861 3,405,424 1,188,482 
1967 352 66,650 5,529 156,971 460,489 | 24,191 2,278,464 3,621,600 1,330,562 
1968 358 65,537 6,501 159,357 525,574 | 27,809 2,885,430 4,373,780 1,489,821 
1969 357 68,437 6,779 164,626 583,278 | 29,008 3,318,480 5,030,719 1,700,091 
1970 363 61,277 5,915 142,170 538,368 | 29,135 3,059,295 4,450,577 1,372,750 
16 [Electrical products industries ........... 1966 410 34,359 19,664 113,967 251,169 | 10,805 781,613 1,503,741 761,099 
1967 428 33,928 19,371 110,728 258.5221 ee Ld eon: 810,006 1,568,460 756,918 
1968 440 31,914 18,876 106,317 266,867 | 12,315 808,840 1,599,089 775,268 
1969 450 32,225 21,225 111,221 294,843 | 13,000 933,484 1,707,662 831,437 

1970 454 x x x x x x x a 
19701 453 30,752 19,518 103,408 298,990 | 13,048 886,459 1,739,101 827,523 
17 |Non-metallic mineral products industries 1966 538 18,145 1,610 44,791 106,885 | 33,158 219,040 551,462 303,291 
1967 525 17,489 1,585 42,950 108,673 | 32,829 212,469 540,517 300,983 
1968 516 WAT (AIT! 1,524 42,911 118,212 | 35,654 237,498 621,814 351,400 
1969 519 18,319 1,442 44,020 133,700 | 38,521 262,923 673,561 380,858 
1970 535 17,430 1,412 41,150 132,194 | 39,770 262,109 670,748 373,573 
19701 529 17,340 1,402 40,943 131,588 | 39,713 259,814 666,359 374,535 
18 Petroleum and coal products industries ... | 1966 25 2,208 24 4,940 16,052 4,429 430,764 525,150 92,045 
1967 27 2,213 20 5,310 17,772 4,752 432,990 5375312 97,951 
1968 26 2,200 ES: 5,392 18,812 5,584 466,771 572,476 107,241 
1969 29 221133 12 5,122 21,636 6,352 482,192 587,233 102,462 
1970 28 2,090 12 4,918 21,906 7,997 505,490 618,658 109,907 

V JV 

19 (Chemical and chemical products industries | 1966 586 16,937 3,764 44,868 112,471 | 50,026 602,817 1,314,930 668,898 
1967 577 17,272 3,906 45,411 121,020 | 50,778 616,114 1,349,801 696,610 
1968 575 17,346 4,143 46,331 132,105 | 53,298 639,628 1,457,526 766,087 
1969 578 175,557 4,167 46,837 145,397 | 57,365 669,526 1,533,709 816,193 
1970 573 17,848 4,271 47,902 160,966 | 61,806 696,481 1,577,490 828,696 
20 Miscellaneous manufacturing industries ... | 1966 1,282 17,860 12,821 64,350 125,492 6,344 304,778 664,157 364,147 
1967 1,294 18,650 13,016 65,854 140,849 7,035 344,536 738,953 391,391 
1968 1,305 19,921 14,049 70,947 162,564 8,208 392,709 868,577 477,092 
1969 1,320 20,681 14,810 73,817 182,647 9,395 428,336 962,845 534,857 

1970 1,305 x x x x x x x x 
19701 1,034 14,614 9,714 50,635 133,803 6,134 313,343 707,734 393,627 
Total, industry groups for which data 1970 Vas 93,549 49,412 298,756 857,097 92,308 2,383,322 4,758,294 2,287,233 

cannot be published. 

Total, all industries ts... 0+. cheer 1966 | 12,986 | 453,888 | 124,671 | 1,232,025 | 2,912,675 |339,748 10,712,883 | 19,452,570 8,648,180 
1967 | 13,076 | 447,599 | 123,507 | 1,210,715 | 3,030,681 |352,475 10,982,235 | 20,259,696 9,032,055 
1968 | 12,932 | 438,891 | 124,886 | 1,197,631 | 3,238,023 | 372,847 11,932,954 | 21,942,620 9,714,889 
1969 | 12,971 | 445,353 | 129,341 | 1,219,491 | 3,549,819 |387,241 13,100,271 | 23,847,773 10,637,008 
1970 | 12,736 | 437,095 | 125,763 | 1,182,424 | 3,711,437 |417,851 13,226,000 | 24,009,636 10,524,756 


(1) 1970 data compiled on basis of 1970 Standard Industrial Classification. 
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TABLEAU 4. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D’INDUSTRIES, 1966 - 1970 — fin 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Employees — Salariés 
Working owners 


Cost of 
and partners materials, Value of 
Propristaires à Administrative, office and other Totel deb by pd ap oe Value 
associés actifs non-manufacturing employees Total des salariés for resale revenue added , 
ae 5 a 1 a Année Groupe d'industries 
dministration, bureau : Coût d Vas 
et autre personnel hors Salaries ree | He eer ees Valeur 
With- fabrication and Sa es| livraisons ajoutée 
wages et| et autres 
Number | drawals Es des marchan-| recettes 
wae Prél x mols pers Rice pos Fo N ° 
vementS | Hommes | Femmes | Traitements salaires [evene srcups 
$'000 number — nombre $'000 $000 
x x 10,702 2,621 106, 506 69,866 | 442,179 954,980 | 1, 869,147 859,818 | 1966 Industrie métallique primaire ........... 12 
33 153 11, 086 2,638 116,327 69,148 465,043 936,434 | 1,874, 640 867,355 1967 
25 127 11,695 2,679 129,582 69,500 500, 864 1,028,591 2,055, 812 951, 862 1968 
25 123 1292932 2,764 144,182 65,532 502,487 1,005,768 2,022, 288 952, 826 1969 
23 128 12,578 2,155 163,022 71,596 604,314 1,214,148 2,371,698 1,104,251 1970 
x x 15,624 5,405 143,675 82,710 | 465,762 939,929 | 1,791,148 856,813 | 1966 | Industrie des produits métalliques (à 13 
649 3,772 15, 345 5, 392 151, 600 79,507 474,776 903,198 | 1,788, 128 870,847 1967 l'exclusion des machines et du matériel 
574 3,566 15,545 5,544 163,713 79,268 503,432 969,117 | 1,905, 237 928,495 1968 de transport). 
537 3,482 15; 392 5,634 176,770 81, 594 561, 844 1,055,614 | 2,073,024 1,019,722 1969 
11 3,762 14,310 55 127 174,945 80, 838 | - 596, 292 15129,,522)} 2,192,635 1,058,761 1970 
oy rs 3,770 14, 380 5,160 175, 826 81,595 602, 802 1, 135,'093"|25 211,315 1,071,700 19704 
x x 14, 466 4, 206 130, 477 51,223] 317,280 732, 369 | 1,405, 315 702,563 | 1966] Industrie de la machinerie (sauf le 14 
59 437 15,981 4,580 152,760 54, 219 353, 665 750, 202 | 1,500, 069 751, 467 1967 matériel électrique). 
x x 16, 048 4,539 165, 089 51, 812 361, 231 714, 067 | 1,516,789 796, 294 1968 
x x 16,701 4,698 184, 417 255722 419,047 828,983 | 1,713, 204 907,161 1969 
53 x 16, 245 4,780 200, 086 54,120 | 440, 467 815,134 | 1,769, 859 961,011 1970 
59 x 16,459 4, 830 202,572 54,929 445,184 836,107 | 1,796, 469 967,613 1970: 
81 414 18, 881 4,980 188, 452 98,032 644,024 2,785,626 | 4,076,740 1, 304, 760 1966| Industrie du matériel de transport ...... 15 
x x 18, 853 4,755 190, 844 95,787 651, 333 3, 201,691 | 4,722,620 1,525, 871 1967 
74 350 19, 397 4,711 219, 762 96, 146 745, 336 3,972,697 | 5,698,585 1,728, 234 1968 
59 297 20,127 4, 689 244, 566 100, 032 827, 844 4,499,327 | 6,443,978 1,955, 600 1969 
71 405 20,591 4,556 268, 828 92,339 807,196 4, 243,961 | 5,903,625 1,605,984 1970 
26 176 21, 300 7,209 188,822 82,532| 439,991 973,017 | 1,732, 883 804,763 1966 | Industrie des appareils et du matériel 16 
26 172 22,078 7,474 207,019 82,851 465, 246 1,019,102} 1,821,699 806, 192 1967 électriques. 
29 266 21,471 7,031 215,474 79,292) 482,341 1,040, 464] 1, 883, 331 826,182 1968 
26 292 20,979 7,881 231, 280 82, 258 526,123 1,225,162| 2,060,910 902,378 1969 
x x x x x x x x x x 1970 
20 271 21,470 7, 244 250, 374 78,984 549, 363 1, 238,678] 2,160, 247 900, 824 1970} 
x x 5,051 1,541 44,769 26, 347 151, 654 268, 997 611,105 313,548 1966 | Industrie des produits minéraux non 17 
x x 5,198 1,619 48, 279 25, 891 156,952 261, 490 600, 267 311, 648 1967 métalliques. 
x x 5,095 1, 630 52,953 25,966 171,165 291,779 687,280 362,514 1968 
x x 5,214 1,674 58,907 26,649 192,607 316, 830 739,855 393, 506 1969 
120 762 5,128 19295 61,837 25,565 194,031 315, 204 735,561 385,456 1970 
120 762 5,100 1,581 61,487 25,423 193,075 312, 863 731,145 383,439 19704 
- | - 3,907 1,823 48,126 75999 64,177 450,680 544,522 91,503 1966 | Industrie des dérivés du pétrole et du 18 
= = 4,185} 1,970 53,787 8,388| 71,559 452,015] 554,960 96,649 | 1967| charbon. 
- - 4,337 2,062 60,466 8,614 79,277 492,629 596,339 106,892 1968 
- - 4,457 2,122 66,645 8,724 88,281 511,453 617,072 101,741 1969 
= = 4,315 | 2,144 70,016 8,561| 91,922 536,509| 647,971 108,379 | 1970 
V4 
x x 13,706 5,161 136,942 39,568 | 249,419 759,055 | 1,512, 269 711,315 | 1966 | Industrie chimique et des produits 19 
x x 14,283| 5,504 | 149,324 40,965 | 270,345 778,896 | 1,554,359 740,271 | 1967 | connexes. 
66 263 | 14,333| 5,593| 161,469 41,415 | 293,574 809,802 | 1,666,669 809,752 | 1968 
61 246 14,801 5,672 178,256 42,197 323,653 883,508 | 1,810,365 881,748 1969 
49 228 | 14,892| 5,540 | 190,512 42,551| 351,478 936,377 | 1,885,644 896,771 | 1970 
532 2,936 8,455 4,079 83,830 43,215 209,323 283,692 777,874 401,847 1966 | Industries manufacturières diverses ..... 20 
526 | 2,950 | 8,669| 4,487 93,075 44,822 | 233,923 439,534| 876,270 437,054 | 1967 
491 3,083 9,081 4,652 102,245 47,703 264 , 809 505,150 | 1,023,827 524,314 1968 
466 3,062 9,666 4,935 117,325 50,092 299,971 546,199 | 1,128,454 548,235 1969 
x x x x x x x x x x 1970 
411 | 2,909 | 7,475] 4,079 99,367 35,879 | 233,170 426,871| 879,062 453,719 19701 
627 | 4,314 | 43,124 | 16,789 | 527,526 | 202,874 1,384,622 | 2,954,022| 5,485,471 | 2,451,418 | 1970 Total, groupes d'industrie pour lesquels 
les chiffres ne peuvent être publiés. 
5,101 |24,304 |177,972| 63,856 | 1,659,009 | 820,387 UE 12,562, 273 |21,833,559 | 9,209,568 | 1966 Total, toutes industries ............ 
5031 | 24,557 |181,254| 65,867 | 1,791,502 | 818,227 4,822,183 | 13,344,630 |23, 267,934 | 9,732,956 1967 
4,660 181,143 65,804 | 1,933,154 810,724 [5,171,178 14,491,944 |25, 288,989 10,516,406 1968 
4,478 183,127 2,111,110 | 825,462 5,660,929 | 15,939,032 |27,520,537 | 11,523,267 | 1969 
4,183 179,675 2,231,070 806,638 [5,942,507 16,193,762 |27,935,800 11,459,488 


(1) La présentation des données de 1970 suit la Classification des activités économiques de 1970. 
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TABLE 5. SELECTED PRINCIPAL STATISTICS ON MANUFACTURING ACTIVITY OF THE LEADING INDUSTRIES 
RANKED BY VALUE OF SHIPMENTS OF GOODS OF OWN MANUFACTURE, 1970 
TABLEAU 5. CERTAINES STATISTIQUES PRINCIPALES DE L'ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE DES PRINCIPALES INDUSTRIES 
CLASSEES SUIVANT LA VALEUR DES LIVRAISONS DE PRODUITS DE PROPRE FABRICATION, 1970 
1 Alp 
Production and Cost of Value of 
Estab- related workers materials shipments of 
SiG lish- Ci and supplies goods of own Value 
Rank | Code Lia! pity pus la bard manustaclar wise 
Rang | Code Industrie Eta- assimilés Coût des Valeur des Valeur 
CALE: blisse- matières et livraisons ajoutée 
ments EE fournitures de produits 
Number Wages utilisées de propre 
= = fabrication 
Nombre Salaires 
= = | 
| embers nombre $’000 
il 323 Motor vehicle manufacturers — Fabricants de véhi- 
cules automobiles"... 0... AIDE OIC CD OOOO NOU 10 22,217 206,714 2,093,644 2,688,468 595,685 
2 291 Iron and steel mills = Sidérurgièt............... cc 17 29,865 247,071 612,164 1,317,165 690,768 
3 325 Motor vehicle parts and accessories manufacturers — 
Fabricants de pièces et accessoires d'automobiles 139 29,488 219211 703,005 1,243,019 526,067 
4 315 | Miscellaneous machinery and equipment manufac - 
turers — Fabricants de machines et d'équipement 
Chic ood OCU OO DOUG OUOOUDU UNOS 05 VO 0b ac UucACOSonE c 414 22,658 164,984 448,934 903,207 458,100 
5 1011 | Slaughtering and meat processors — Abattage et 
conditionnement de la viande ........ BDD OBoA 159 7,865 56,792 604,447 736,177 128,544 
6 271 Pulp and paper mills — Usines de pâtes et papiers .. 36 17,832 143,157 341,995 732,424 342,949 
7 3651 | Petroleum refining — Raffinage du pétrole ........ . 7 1,830 19,831 485,342 580,694 92,956 
8 3042 | Metal stamping and pressing industry — Industrie + 
l'emboutissage du matriçage des métaux ........... Sut 12,279 81,713 308,834 530,833 222,855 
9 104 | Dairy products industry — Industrie laitière ....... 324 CRT) 28,919 351,708 482,912 122,499 
10 335 | Communications equipment manufacturers — Fabricants 
d'équipement de télécommunication ................ 134 16,330 93,786 198,335 424,047 229,711 
11 336 | Manufacturers of electrical industrial equipment — 
Fabricants d'équipement électrique industriel .... 113 125235) 80,849 173,769 417,163 243,624 
12 286 |Commercial printing — Imprimerie commerciale ....... 952 14,972 100,083 154,550 396,676 239,793 
13 3783 | Manufacturers of industrial chemicals (organic), 
n.e.s. — Fabricants de produits chimiques (or- 
ganiques) industriels, n.c.a. ....... ses ee + de 17 4,840 44,931 160,738 366,476 175,861 
14 309 Miscellaneous metal fabricating industries — Fabri- 
cation de produits métalliques divers ............ 306 10,464 65,449 183,665 360,213 172,946 
15 1031 | Fruit and vegetable canners and preservers — Con- 
serveries de fruits et de légumes ................ 119 7,873 38,073 190,055 316,551 125,164 
16 289 Publishing and printing — Edition et impression .... 246 7,440 53,902 70-752 292,202 217,215 
17 165 | Plastics fabricating industry, n.e.s. — Fabrica- 
tion d'articles en matière plastique ......... aise 265 10,786 54,931 135,473 285,486 . 147,660 
18 305 |Wire and wire products manufacturers — Industrie 
du fil métallique et de ses produits ...... uv 138 8,235 55,912 147,403 277,976 130,593 
Lg 274 |Miscellaneous paper converters — Treasformacions 
diversesiduapaptenr tcc. cavalo eue see one eme es 112 7,082 42,801 144,464 263,123 118,815 
20 321 |Aircraft and aircraft parts manufacturers — Fabri- 
cants d'aéronefs et de pièces ..... exeveh slejaheieleteress! store 36 8,334 66,175 111,058 256,803(1) 143,907 
21 302 |Fabricated structural metal industry — Fabrication 
d'éléments de charpente métallique ........... BBC 61 6,594 57,645 98,283 232,252) 1322110 
22 106 |Feed industry — Fabrication d'aliments pour les 
ULL a ae career POCO om droc Lo 00 ODO OOS 292 2,247 12,759 171,618 228,934 54,008 
25 376 |Manufacturers of soap and cleaning compounds — 
Fabricants de savon et de produits de nettoyage .. 61 2,062 16,756 107,104 228,865 120,523 
24 3799 |Miscellaneous chemical industries, n.e.s. — Fabri- ? 
cants de produits chimiques divers, n.c.a. ....... 168 3,145 19,333 115,895 215,422 97,266 
25 295 |Smelting and refining — Fonte et affinage .......... 7 9,532 72,031 49,112 212,184 133,179 
26 LOQZe Distt llexdiocmarceer cists nccence < eo ejsielole ste ola nes os 9 L,723 15,055 67,304 205,583 150,407 
27 332 |Manufacturers of major appliances (electric and 
non-electric) — Fabricants de gros appareils 
(Elect riques Nono Reese een meer 20 4,790 30,101 108,390 204,575 : 84,497 
28 374 |Manufacturers of pharmaceuticals and medicines — 
Fabricants de produits pharmaceutiques et de 
MÉALCAMERES M eee eeepc ee Doc 10006 AOC 80 3,263 17,687 58,323 204,486 147,765 
29 306 |Hardware, tool and cutlery manufacturers — Fabri- 
cants de quincaillerie, d'outillage et de coutel- 
Lerdiewuiisireraictelesieleletetecrersristers Mood cor on F5 00e 402 8,806 60,389 64,300 201,131 135,049 
30 3911 | Instrument and related products manufacturers — 
Fabricants d'instruments et de produits similaires 81 4,981 335279 7195993 198,738 118,549 
31 1072 |Bakeries — Boulangeries ........... Sachi as ote rt 3:32 608 6,903 37,700 89,507 190,734 97,096 
32 318 |Office and store machinery ania timer’ - Pabri- 
cants de machines pour le bureau et le commerce .. 26 4,481 28,911 96,609 187,315 90,880 
33 334 |Manufacturers of household radio and television re- 
ceivers — Fabricants de radiorécepteurs et de 
ESLEvAS CUES MENA LETS NS ere ss celles erate erate eee 11 4,491 22,139 121,378 187,208 60,786 
34 338 |Manufacturers of electric wire and cable — Fabri- 
cants de fils et de cables électriques ........... 15 2,828 19,487 122,279 177,843 51,748 
35 3782 |Manufacturers of industrial chemicals (inorganic) , 
n.e.s. — Fabricants de produits chimiques (in- 
organiques) industriels, n.ccas Vacate 4 2... 37 2,666 23,178 61,333 172,954 96,281 
36 297 |Copper and copper alloy rolling, casting and ex- 
truding — Laminage, moulage et extrusion du ’ 
cuivre et devises’ alliages... eee OUT 36 1,889 13,976 133,363 168,647 34,659 
37 10932|Breweries — Brasseries. eee Liens dessous 10 1,704 15,012 37,691 167,369 129,455 
38 2619 |Household furniture manufacturers, n.e.s. — Indus- 
trie des)meubles)de maison, n.C.4. .........e.se. 267 8,333 42,316 Ue See die 163,046 86,345 
39 296 Aluminum rolling, casting and extruding — se 
moulage et extrusion de l'aluminium .............. 38 3,402 24,029 100,581 161,953 60,060 
40 311 Agriculture implement industry — Fabricants Ha 
| Ltruments. aratoires 227 202. eee ee 41 4,921 38,624 85,908 159,921 75,811 
Total, above industries — Total, industries ci- 
dessin... «.<'steie es AT cioiele do efeivie Syetale siete 6,125 346,059 2,465,667 9,765,084 | 16,740,775 7,082,186 
Total, all industries — Total, toutes industries 12,736 562,858 3,711,437 13,226,000 24,009,636 10,524,756 


(D) Faine of production. — Valeur de la production. Note: Rank relates only to industries for which data can be published. — Nota: Le rang ne se rapporte F 
qu'aux industries au sujet desquelles des données peuvent être publiées. 
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TABLE 6. SELECTED PRINCIPAL STATISTICS ON TOTAL ACTIVITY OF THE LEADING INDUSTRIES 
RANKED BY TOTAL VALUE ADDED, 1970 
TABLEAU 6. CERTAINES STATISTIQUES PRINCIPALES DE L'ACTIVITÉ TOTALE DES PRINCIPALES INDUSTRIES 
CLASSÉES SUIVANT LA VALEUR TOTALE AJOUTÉE, 1970 
Cost of 
Total employees materials, Value of 
S.I.C. make Total des salariés supplies shipments 
Rank | Code Industry a and goods Boarerner Value 
ments for resale revenue added 
Rang | Code Industrie Éto- RCE Coût des Valeur des Valeur 
C.A.E. blisse- NE ou matières, des livraisons ajoutée 
ments UIE WEISS fournitures et et autres 
= ee des marchan- recettes 
Nombre Traitements cecnioens 
ie nées à la 
salaires Fovente 
Al * r + + 
1 323 Motor vehicle manufacturers — Fabricants de véhi- number — nombre $’000 
cule automobiles .......cccccccccececsereseces eee 10 82015 320,364 3,194,037 4,026,275 797,242 
2 291 |Iron and steel mills — Sidérurgie .................. 17 37,944 385,117 627,684 1,336,487 695,111 
3 325 |Motor vehicle parts and accessories manufacturers — 
Fabricants de pièces et accessoires d'automobiles 139 37,407 300,649 736,273 1,285,256 533,885 
4 315 Miscellaneous machinery and equipment manufac- 
turers — Fabricants de machines et d'équipement 
AIVErS Mie ce 6 ot ovete el alice ee eee sloleietafiele + ee » shevohelele 414 34,215 264,668 545,665 1,036,521 496,631 
5 318 |Office and store machinery manufacturers — Fabri- 
cants de machines pour le bureau et le commerce .. 26 11,402 105,917 139,091 497,053 358,400 
6 271 | Pulp and paper mills — Usines de pâtes et papiers .. 36 22,201 188,189 363, 366 757,328 346,406 
7 336 | Manufacturers of electrical industrial equipment — 
Fabricants d'équipement électrique industriel .... 113 215912 166,702 275,859 542,214 265,980 
8 335 |Communications equipment manufacturers — Fabricants 
d'équipement de télécommunication ................ 134 24,561 167,196 306,623 548,709 247,627 
9 286 |Commercial printing — Imprimerie commerciale ....... 952 21,493 158,626 172,298 419,200 245,213 
10 3042 | Metal stamping and pressing industry — Industrie de 
l'emboutissage et du matriçage des métaux ........ 311 16,267 121,786 340,943 568,583 228,538 
11 289 | Publishing and printing — Édition et impression .... 246 15,903 122,338 75,506 298,117 218,239 
12 3783 | Manufacturers of industrial chemicals (organic), 
n.e.s — Fabricants de produits chimiques (or- 
ganiques) industriels, n.c.a. .......,...... A AC 157 8,443 81,771 216,895 431,185 184,734 
13 309 Miscellaneous metal fabricating industries — Fabri- 
cation de produits métalliques divers ............ 306 14,170 96,519 209,008 392,683 180,240 
14 374 | Manufacturers of pharmaceuticals and medicines — 
Fabricants de produits pharmaceutiques et de 
TOU LGAMERES Me last ee ss sleleie sie» se elles 80 6,765 48,160 76,424 227,901 153,466 
115) 1092 | Distilleries "1... ... ee sue oo e T0 TODAT TIBOO C0 ato 9 3,241 29,044 68,409 207,047 150,768 
16 165 |Plastics fabricating industry, n.e.s. — Fabrica- 
tion d'articles en matière plastique ............. 265 13,194 76,384 149,226 300,829 149,586 
17 321 |Aircraft and aircraft parts manufacturers — Fabri- 
cants d'aéronefs et de pieces ........ Distexoe aT atelolorene 36 13,214 117,518 115,630 261,199 143,678 
18 3911 | Instrument and related products manufacturers — 
Fabricants d'instruments et de produits similaires 81 8,946 71,121 130,925 273,047 143,373 
19 306 |Hardware, tool and cutlery manufacturers — Fabri- 
cants de quincaillerie, d'outillage et de coutel- 
IGRI ee cime scores... 402 11,054 81,020 87,367 228,762 140,275 
20 295 Smelting and refining — Fonte et affinage .......... 7 12,635 105,301 81,029 248,029 137,086 
21 302 | Fabricated structural metal industry — Fabrication 
d'éléments de charpente métalliques .............. 61 8,476 75,693 107,406 246,337 137,009 
22 274 |Miscellaneous paper converters — Transformations 
diverses du papier ...........sseose 1H6 00030 . 112 10,870 75,844 169,951 306,204 136,998 
23 104 |Dairy products industry — Industrie laitière ....... 324 11,154 77,262 422,253 566,215 136,274 
24 1093 | Breweries — Brasseries .........ssseenessesessssese 10 2,927 28,928 52,909 187,164 134,040 
25 1011 | Slaughtering and meat processors — Abattage et 
conditionnement de la viande ..................... 159 110275 88,228 638,962 774,694 132,459 
26 305 |Wire and wire products manufacturers — Industrie 
du fil métallique et de ses produits ..... seteteteyareye 138 10,771 77,744 157,816 289,833 132,188 
27 1031 | Fruit and vegetable canner and preservers — 
Conserveries de fruits et de légumes ............. 119 10,612 60,915 239,620 370,602 130,707 
28 376 |Manufacturers of soap and cleaning compounds — 
Fabricants de savon et de produits de nettoyage .. 61 4,702 42,982 133,257 263,736 128,857 
29 3782 | Manufacturers of industrial chemicals (inorganic), 
n.e.s. — Fabricants de produits chimiques (in- 
organiques) industriels, n.c.a. .......... nement 97 4,589 41,495 81,704 2115165 113,500 
30 3799 | Miscellaneous chemical industries, n.e.s. — Fabri- 
cants de produits chimiques divers, n.c.a. ....... 168 6,324 48,436 164,771 275,278 109,326 
31 1072 | Bakeries — Boulangeries ........................... 608 11,086 67,348 119,240 225,989 102,640 
32 332 |Manufacturers of major appliances (electric and 
non-electric) — Fabricants de gros appareils 
(électriques OU non) .........ssseses.ssesessesee 20 7,341 50,540 141,478 246,558 91,282 
33 3651 | Petroleum refining — Raffinage du pétrole .......... 7 8,109 88,086 511,823 603,829 89,716 
34 1629 | Miscellaneous rubber products manufacturers — Fabri- 
cants de produits divers en caoutchouc ........... 45 55229 375253 71,818 160,852 88,895 
35 294 Iron foundries — Fonderies de fer .................. 57 7,444 57,676 61,425 155,196 88,303 
36 2619 | Household furniture manufacturers, n.e.s. — Indus- 
trie des meubles de maison, n.C.a. ess... 267 9,903 54,526 78,062 165,795 86,779 
37 311 |Agriculture implement industry — Fabricants d'in- 
struments aratoires .........sssesesssssssesessee 41 6,994 57,999 99,046 180,492 80,005 
38 1081 | Confectionery manufacturers — Fabricants de con- 
SOLS Oe esse sers staleieraeisievelatere) sue medio | 56 6,134 34,667 81,076 159,499 78,944 
39 334 | Manufacturers of household radio and television 
receivers — Fabricants de radiorécepteurs et de 
téléviseurs ménagers ...........sssessssesessssse ili 6,701 42,121 188,545 264,945 74,960 
40 3399 | Manufacturers of miscellaneous electrical products, 
n.e.s. — Fabricants de produits électriques 
ALVErSs Decade --- see ROOD DOTS O DS ro erets mens 74 6,413 40,513 74,910 150,431 74,312 
Total, above industries — Total, industries ci- 
HéREUS ss dome saine plelpieleieis!nle/sie/s\eiexc'sie oieleieleisie's 5,976 524,137 4,106,646 11,508, 330 19,691,239 7,963,672 
Total, all industries — Total, toutes 
HmGUSETIGS --.... 000 01.12 0107 pes see Vo ses ss =l0 0.010 12,736 16,193,762 


806,638 5,942,507 


ne se rapporte qu'aux industries au sujet desquelles des données peuvent 


27,935, 800 | 11,459,488 


Note: Rank relates only to industries for which data can be published, — Nota: Le rang 
être publiées. 
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Table 7. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1970 


MANUFACTURING ACTIVITY - ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE 


Production and related workers Cost of 


: AE À te fuel Cost of Value of 
Estab- Travailleurs de la production et assimilés and materials shipments of 
lish- elec- and supplies |goods of own Value 
ments tricity used manufacture added 
Industry group and indust a Man- oor SE = ws 
A ds Éta- hours Coût du Coût des Valeur des Valeur 
blisse- Male Female paid Wages combus- matières et livraisons ajoutée 
ments _ _ — — tible et fournitures de produits 
Hommes Femmes Heures- Salaires de l'élec- utilisées de propre 
hommes tricité fabrication 


payées 


number - nombre 


FOOD AND BEVERAGE INDUSTRIES 


101 MEAT AND POULTRY PRODUCTS INDS. 199 7,274 2,749 21,621 66,428 5,783 686,663 838,209 148,384 
1011 SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSORS 159 6,304 1,561 17,263 56,752 4,792 604,447 736,177 128,544 
1012 POULTRY PROCESSORS 40 970 1,188 4,358 9,676 991 82,215 102,033 19,840 
102 FISH PRODUCTS INDUSTRY 12 254 249 1,119 2.769 196 9,007 15,931 6,697 
103 FRUIT & VEG. PROCESSING INDS. 129 4,590 3,536 16,467 39,119 3,505 199,879 329,076 128,167 
1031 FRUIT & VEG. CANNERS & PRESERVERS Tig 4,453 3,420 15,949 38,073 3,363 190,055 316,551 125,164 
1032 FROZEN FRUIT & VEGETABLE PROCESSORS 10 137 116 518 1,046 142 9,824 12,526 3,003 
104 DAIRY PRODUCTS INDUSTRY 324 4,328 445 10,225 28,919 7,916 351,708 482,912 122,499 
105 FLOUR & BREAKFAST CEREAL PRODS. IND 23 1,353 308 3,565 12,404 1,424 91.919 140,499 47,403 
106 FEED INDUSTRY 292 2,167 80 4,921 12.759 3,214 171,618 228.934 54,008 
107 BAKERY PRODUCTS INDUSTRIES 624 5,766 3,531 19,711 49,661 4,687 119,322 256.037 132,173 
1071 BISCUITS MANUFACTURERS 16 940 1,454 4,847 11,961 544 29,816 65,303 35,078 
1072 BAKERIES 608 4,826 2.077 14,864 37,700 4,143 89,507 190,734 97,096 
108 MISCELLANEOUS FOOD INDUSTRIES 168 6.039 4,196 21,213 58,176 7,503 379,881 656,684 271,611 
1081 CONFECTIONERY MANUFACTURERS 56 2,042 2,490 9,192 22,504 1,290 74,665 151,257 77,120 
1082 CANE AND BEET SUGAR PROCESSORS 2 X xX x x X x X X 
1083| VEGETABLE OIL MILLS 3 184 — 408 1,260 925 70,017 81,794 11,001 
1089 MISCELLANEOUS FOOD PROCESSORS NES 107 x x x x X x X X 
109 BEVERAGE INDUSTRIES 145 5,128 615 12,662 43,586 6,724 185,061 537,067 364,009 
1091 SOFT DRINK MANUFACTURERS 117 1,875 116 4,266 11,442 2,134 66,666 137,065 69,010 
1092 DISTILLERIES 9 1.285 438 3,903 15,055 2.536 67,304 205,583 150,407 
1093 BREWERIES 10 1,704 — 3,795 16.012 1,781 37,691 167,369 129,455 
1094] WINERIES 9 264 61 697 2.078 274 13,400 27,049 15,136 
TOTAL 1,916 36,899 15,709 111,504 313,822 40,952 2,195,057 3,485,350 1,274,852 


TOBACCO PRODUCTS INDUSTRIES 


151 LEAF TOBACCO PROCESSORS 7 X xX x x X x X X 
153 TOBACCO PRODUCTS MANUFACTURERS 6 x x X x X x x X 
TOTAL 13 1,641 971 5,172 15,964 1,026 227,986 292,787 92,853 
RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDS. 
162 RUBBER PRODUCTS INDUSTRIES 56 9,098 1,838 23,099 78,350 6,286 216,900 461,531 243,387 
1623 TIRE AND TUBE MANUFACTURERS 9 X xX X x X x x X 
1624 RUBBER FOOTWEAR MANUFACTURERS 2 x x X x x X : X X 
1629 MISCELLANEOUS RUBBER PRODUCTS MFRS. 45 2,389 916 6,963 20,526 1,600 48,576 127,933 78,192 
165 PLASTICS FABRICATING INDUSTRY NES 265 5.970 4,816 22,370 54,931 4,308 135,473 285,486 147,660 
TOTAL 321 15,068 6,654 45,469 133,281 10,594 352,374 747,017 391,047 
LEATHER INDUSTRIES 
172 LEATHER TANNERIES 19 1,699 264 4,103 11,468 960 29,833 56.219 22.617 
174 SHOE FACTORIES 79 2.455 4,180 13,542 27,724 539 50,467 100,349 50,205 
175 LEATHER GLOVE FACTORIES 15 90 238 644 1,224 22 1,813 4,081 2.382 
179 LUGGAGE, HANDBAG ETC. MANUFACTURERS 75 679 1,194 3,870 7,757 211 12,662 28,904 16,070 
1792 BOOT AND SHOE FINDINGS MFRS. 10 133 77 438 954 36 1,150 3,330 2,148 
1799 MISC. LEATHER PRODUCTS MFRS. 65 546 1OUd 3,432 6,803 175 11,512 25,573 13,922 


TOTAL 188 4,923 5,876 22,159 48,172 1,733 94,776 188,552 91,275 


Working owners 
and partners 
Propriétaires et 
associés actifs 


With- 
Number | drawals 
Nombre | Prélè- 

vements 
$'000 
94 627 
79 446 
16 180 
4 X 
17 102 
17 102 
76 448 
2 xX 
107 585 
541 X 
4 X 
537 2,901 
34 164 
20 83 
X x 
X X 
12 60 
12 60 
887 4,948 
X xX 
X x 
2 x 
3 X 
X x 
X x 
3 X 
38 227 
41 X 
1 x 
10: Xx 
11 57 
30 xX 
1 X 
29 117 
52 227 
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Tableau 7. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D'INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1970 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Employees - Salariés 


Administrative, office and other 
non-manufacturing employees 


Administration, bureau 
et autre personnel hors 
fabrication 


Male Female Salaries 

Hommes | Femmes |Traitements 
number - nombre $000 

2,919 851 34,600 
2,649 759 31,476 
270 92 3,124 
30 22 936 
1,981 781 23,023 
1,966 773 22,842 
15 8 181 
5,255 1,126 48,342 
571 204 6,848 
1,428 362 13,720 
3,508 1,285 34,563 
445 165 4,916 
3,063 1,120 29,648 
4,144 1,623 48,845 
1,082 520 12,163 

X X x 

62 16 764 

X xX X 
4,866 1,136 53,769 
2,504 442 23,132 
1,104 414 13,989 
1,039 184 13,916 
219 96 2732 
24,702 7,390 264,647 

X X X 

X x X 
638 211 7,850 
4,080 1,304 46,750 

X X xX 

X X X 
1,405 519 16,727 
17412 696 21,453 
5,792 2,000 68,203 


250 94 2,980 
731 517 9,134 
27 18 407 
225 107 2,943 
21 12 315 
204 95 2,628 


Totai employees 


Total des salariés 


Salaries 
and 

Number wages 

Nombre | Traitements 
et 

salaires 
13,793 101,028 
11,273 88,228 
2,520 12,800 
555 3,705 
10,888 62,142 
10,612 60,915 
276 1,227 
11,154 77,262 
2,436 19,252 
4,037 26,479 
14,090 84,224 
3,004 16,876 
11,086 67,348 
16,002 107,021 
6,134 34,667 

X xX 
261 2,024 

X X 
11,745 97,356 
4,937 34,573 
3,241 29,044 
2,927 28,928 
640 4,810 
84,700 578,469 

X X 

X X 
3,461 23,814 
16,320 125,100 

X X 

xX x 
5,229 37,253 
13,194 76,384 
29,514 201,484 
2,307 14,448 
7,883 36,858 
373 1,631 
2,205 10,700 
243 1,269 
1,962 9,431 
12,768 63,637 


Cost of 
materials, Value of 
supplies shipments 
and goods and other 
for resale revenue 
Coût des Valeur des 
matières, des| livraisons 
fournitures et| et autres 
des marchan-| recettes 
dises desti- 
nées à la 
revente 
$'000 
730,170 886,301 
638,962 774,694 
91,208 111,607 
9,443 16,503 
249,674 383,557 
239,620 370,602 
10,054 12,955 
422,253 566,215 
99,071 149,764 
220,799 287,794 
151,635 294,773 
32,395 68,784 
119,240 225,989 
445,152 735,811 
81,076 159,499 
X X 
70,790 82,799 
x X 
228,813 589,489 
94,012 168,204 
68,409 207,047 
52,909 187,164 
13,483 27,075 
2557,010 3,910,206 
xX X 
xX X 
228,820 293,814 
283,273 543,583 
xX X 
xX X 
71,818 160,852 
149,226 300,829 
432,499 844,412 
30,300 55,701 
64,174 116,438 
3,170 5,601 
15,123 32,104 
1,366 3,578 
13,756 28,526 
112,768 209,843 


Value 
added 


Valeur 
ajoutée 


153,091 
132,459 
20,632 
6,830 
133,922 
130,707 
3,215 
136,274 
49,469 
63,974 
138,924 
36,284 
102,640 
284,920 
78,944 
X 
11,232 
X 

372,743 
72,857 
150,768 
134,040 
15.078 


1,340, 148 


x 
x 


92,898 


259,897 
x 
x 
88,895 
149,586 


409,483 


22,581 
51,597 
2,622 
16,855 
2,179 
14,676 


93,655 


Groupe d'industries et industrie 


INDUSTRIE DES ALIMENTS ET BOISSONS 
IND. DE LA VIANDE ET LA VOLAILLE 
ABATTAGE, CONDITIONNEMENT DE VIANDE 
CONDITIONNEMENT DE LA VOLAILLE 
IND. DE TRANSFORMATION DU POISSON 
PREPARATION DE FRUITS ET DE LEGUMES 
CONSERVERIES DE FRUITS & DE LEGUMES 
FRUITS ET LEGUMES CONGELES 
INDUSTRIE LAITIERE 
MEUNERIE, FAB. DE CEREALES DE TABLE 
FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX 
BOULANGERIE ET PATISSERIE (FAB.) 
FABRICANTS DE BISCUITS 
BOULANGERIES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES DIVERSES 
FABRICANTS DE CONFISERIE 
SUCRE DE CANNE ET DE BETTERAVES 
MOULINS A HUILE VEGETALE 
PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS NCA 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
FABRICANTS DE BOISSONS GAZEUSES 
DISTILLERIES 
BRASSERIES 
PRODUCTEURS DE VIN 


TOTAL 


INDUSTRIE DU TABAC 
TRAITEMENT DU TABAC EN FEUILLES 
FABRICANTS DE PRODUITS DU TABAC 


TOTAL 


IND DU CAOUTCHOUC, PRODS. EN PLAST. 
IND. DES PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
FAB. DE PNEUS ET DE CHAMBRES A AIR 
FAB. DE CHASSURES EN CAOUTCHOUC 
FAB. PRODUITS DIVERS EN CAOUTCHOUC 
ARTICLES EN MATIERE PLASTIQUE NCA 


TOTAL 


INDUSTRIE DU CUIR 
TANNERIES 
FABRIQUES DE CHAUSSURES 
FABRIQUES DE GANTS EN CUIR 
FAB. DE VALISES, SACS A MAIN ETC. 
ACCESSOIRES POUR BOTTES, CHAUSSURES 
FAB. D'ARTICLES DIVERS EN CUIR 


TOTAL 


29 


Code 


151 
153 


162 
1623 
1624 
1629 

165 


172 
174 
175 
179 
1792 
1799 


30 


a 
Code 


Industry group and industry 


ONTARIO 


Table 7. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1970 


Estab- 
lish- 
ments 
Éta- 
blisse- 
ments 


MANUFACTURING ACTIVITY - ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE 


Production and related workers 


Man- 

hours 

Male paid 
Hommes 


TEXTILE INDUSTRIES 


COTTON YARN AND CLOTH MILLS 

WOOL YARN AND CLOTH MILLS 
MAN-MADE FIBRE, YARN & CLOTH MILLS 
FIBRE AND FILAMENT YARN MFRS. 
THROWSTERS, SPUN YARN & CLOTH MILLS 
CORDAGE AND TWINE INDUSTRY 

FELT AND FIBRE PROCESSING MILLS 

FIBRE PROCESSING MILLS 

PRESSED AND PUNCHED FELT MILLS 
CARPET, MAT AND RUG INDUSTRY 
CANVAS PRODUCTS COTTON & JUTE BAGS 
COTTON AND JUTE BAGS MANUFACTURERS 
CANVAS PRODUCTS MANUFACTURERS 
AUTOMOBILE FABRIC ACCESSORIES IND. 
MISCELLANEOUS TEXTILE INDUSTRIES 
THREAD MILLS 

NARROW FABRIC MILLS 

EMBROIDERY, PLEATING ETC. MFRS. 
TEXTILE DYEING AND FINISHING PLANTS 
MISCELLANEOUS TEXTILE INDS NES 


TOTAL 


KNITTING MILLS 


HOSIERY MILLS 

KNITTING MILLS-EXCEPT HOSIERY MILLS 
KNITTED FABRIC MANUFACTURERS 
OTHER KNITTING MILLS 


TOTAL 


CLOTHING INDUSTRIES 


MEN'S CLOTHING FACTORIES 

MEN'S CLOTHING FACTORIES 

MEN’S CLOTHING CONTRACTORS 
WOMEN’S CLOTHING INDUSTRIES 
WOMEN’S CLOTHING FACTORIES 
WOMEN’S CLOTHING CONTRACTORS 
CHILDREN’S CLOTHING INDUSTRY 

FUR GOODS INDUSTRY 

FOUNDATION GARMENT INDUSTRY 
MISCELLANEOUS CLOTHING INDUSTRIES 
FABRIC GLOVE MANUFACTURERS 

HAT AND CAP INDUSTRY 
MISCELLANEOUS CLOTHING INDS. NES 


TOTAL 


WOOD INDUSTRIES 


SAWMILLS, PLANING AND SHINGLE MILLS 
SAWMILLS AND PLANING MILLS 

VENEER AND PLYWOOD MILLS 

SASH, DOOR & OTHER MILLWORK PLANTS 
SASH, DOOR AND OTHER MILLWORK NES 
HARDWOOD FLOORING PLANTS 
PRE-FABRICATED BLDGS(WOOD FRAME) 
WOODEN BOX FACTORIES 

COFFIN AND CASKET INDUSTRY 
MISCELLANEOUS WOOD INDUSTRIES 
WOOD PRESERVATION INDUSTRY 

WOOD HANDLES AND TURNING INDUSTRY 
MANUFACTURERS OF PARTICLE BOARD 
MISCELLANEOUS WOOD INDUSTRIES NES 


TOTAL 


X X X 
1,321 1,093 4,858 
X X X 
X x X 
X X x 
414 218 1,244 
731 85 1,837 
507 73 1,319 
224 12 519 
1,191 648 3,753 
403 537 1,919 
43 98 300 
360 439 1,619 
994 2,063 6,297 

X X X 

X X X 
103 289 786 
82 257 674 
401 185 1,315 
597 1,507 4,333 
12,581 10,353 47,825 
577 1,531 4,334 
1.214 2.904 8,525 

X X x 

X X X 
1,791 4,435 12,858 
2,397 7,743 20,385 
2.342 7,353 19,473 
55 390 912 

X X X 
1:419 5,118 13,108 

X x X 
116 804 1,835 
349 186 1,063 

X X X 

X X X 

X x X 
226 400 1,241 

X X X 
4,779 15,879 41,408 
4,624 53 10,355 
4,624 53 10,355 
1.409 569 4,031 
3,587 328 8.448 
2.731 255 6,519 
449 73 1,052 
407 — 878 
1,363 149 3,161 
239 41 598 
Zn 150 3,011 

X X X 
292 29 695 

x X X 
539 119 1,364 
12,493 1,290 29,605 


Travailleurs de la production et assimilés 


Wages 


Salaires 


Cost of 
fuel 
and 
elec- 

tricity 


Coût du 
combus- 
tible et 

de l'élec- 
tricité 


Cost of 
materials 
and supplies 
used 
Coût des 
matiéres et 
fournitures 
utilisées 


5,907 
11,925 
8.572 
3,353 
44,275 
12,888 
3,800 
9,088 
77,791 

X 

X 
2,541 
1,345 
11,558 
28,922 


359,731 


50,358 
50.358 
18,446 
60,430 
42,174 
6,426 
11,831 
16,032 
1,938 
14,932 
x 
1,761 
x 
6.196 


162,136 


Value of 
shipments of 
goods of own 
manufacture 


Valeur des 
livraisons 
de produits 
de propre 
fabrication 


12,227 
23,147 
16,410 
6,736 
69,101 
21,552 
5,481 
16.071 
134,339 
x 


X 
5,514 
4,570 

18,604 
54,435 


680,879 


105,259 


145,009 
~ 142,784 
2,226 

X 


103,294 

X 
14,432 
12,611 

X 

X 

X 
7,472 

x 


308,328 


99,022 
99,022 
35,075 
112,611 
81,403 
11,637 
19,571 
35,074 
4,846 
30,294 
x 

4,644 


x 
12,572 


316921 


Value 
added 
Valeur 

ajoutée 


10,968 
7,674 
3,294 

26,107 
8,081 
1,645 
6,436 

55,395 

X 

xX 
2,908 
3,242 
6,108 
26,002 


310,107 


4,590 
x 


158,757 


47,242 
47,242 
15,081 
51,001 
38,363 
5,202 
7,437 
18,791 
2,760 
14,740 
x 
2,668 
X 
6,367 


149,615 
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Tableau 7. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D'INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1970 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


ee — 
Working owners Employees - Salariés Cost of 
and partners materials, Value of 
Administrative, office and other Total employees supplies shipments 
Propriétaires et non-manufacturing employees — and goods | and other Value 
associés actifs Total des salariés for resale revenue added 
Administration, bureau Salaries Coût des Valeur des Valeur Groupe d'industries et industrie 
et autre personnel hors and matières, des| livraisons ajoutée 
fabrication Number wages fournitures et| et autres 


— — des marchan-| recettes 
Salaries | Nombre Traitements | dises desti- 

= et nées a la 
Femmes |Traitements salaires revente 


Nombre 


Code 


INDUSTRIE TEXTILE 


X x X X x X Xx X Xx X FILATURE ET TISSAGE DU COTON 181 
2 x 336 218 4,254 2,968 15,691 23,794 50,733 26,364 FILATURE ET TISSAGE DE LA LAINE 182 
x X x X X X X X xX X FIBRES ARTIFICIELS ET SYNTHETIQUES 183 
x X x X X X X X x X FILES DE FIBRES ET DE FILAMENTS 1831 
x X x X xX X x X X x MOULINAGES, FILATURES ET TISSAGES 1832 
1 x 51 38 682 721 3,948 6,554 13,525 5,802 CORDERIE ET FICELLERIE-FABRICATION 184 
3 X 88 37 1,382 941 6,061 12,741 24,103 11,161 FEUTRE ET TRAITEMENT DES FIBRES 185 
— — 67 25 1,037 672 4,384 9,126 17,026 7,745 USINES DE TRAITEMENT DE FIBRES 1851 
3 X 21 12 345 269 1,677 3.615 7,077 3,416 FABRIQUES DE FEUTRE PRESSE ET AERE 1852 
2 x 298 186 3,913 2,323 13,254 44,971 69,659 25,857 IND. DES TAPIS, DES CARPETTES, ETC. 186 
33 X 132 79 1,574 1,151 5,446 15,404 24,604 8,627 ARTIC GROSSE TOILE SACS COTON, JUTE 187 
3 X 12 10 239 163 811 5,050 6,870 1,835 FAB. DE SACS DE COTON ET DE JUTE 1871 
30 158 120 69 1,336 988 4,635 10,354 17,734 6,792 FAB. D'ARTICLES EN GROSSE TOILE 1872 
6 37 444 119 5,993 3,620 26.595 79,075 135,231 55,026 ACCESSOIRES EN TISSU POUR L'AUTO 188 
x X X x X x X X X X INDUSTRIES TEXTILES DIVERSES 189 
X x X X x X X X X X FABRIQUES DE FIL 1891 
3 18 48 21 540 461 1.918 2,587 5,522 2,869 RUBANERIE (FABRICATION) 1892 
28 x 54 35 706 428 2,054 1,560 4,855 3,330 BRODERIE, PLISSAGE, OURLETS A JOUR 1893 
2 X 42 31 642 659 3,404 12,467 19,746 6,344 TEINTURE ET FINISSAGE DE TEXTILE 1894 
56 275 385 273 5,416 2,762 14,439 34,287 61,687 27,988 INDS. TEXTILES DIVERSES NCA 1899 
141771 3,896 1,669 47,358 28,199 169,005 385,889 712,490 315,258 TOTAL 
BONNETERIE 
5 32 177 1167 2,927 2,442 11,373 16,773 34,065 16,748 IND. DES BAS ET CHAUSSETTES 231 
12 X 435 360 6,226 4,913 22,593 39,965 73,879 32,440 BONNETERIE (SAUF BAS, CHAUSSETTES) 239 
x X xX X X X X X x X FAB. DE TISSU A MAILLES 2391 
X x X x X x X x X X AUTRES FABRICANTS DE TRICOT 2392 
17 X 612 517 9,153 7,355 33,966 56,738 107,944 49,188 TOTAL 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
37 230 775 636 12113 11,551 52,140 75,391 151,643 76,029 IND. DES VETEMENTS POUR HOMMES 243 
22 166 770 630 12,035 11,095 50,534 75,117 149,418 74,095 CONFECTION DE VETEMENTS POUR HOMMES 2431 
15 64 5 6 78 456 1,606 273 2,226 1,934 CONFECTION FORFAIT VETEMENTS HOMMES 2432 
X X X X X x X X X X IND. DES VETEMENTS POUR DAMES 244 
28 228 276 372 5,841 7,185 31,790 52,643 105,661 52,220 CONFECTION DE VETEMENTS POUR DAMES 2441 
x X X X x X X x X X CONFECTION FORFAIT VETEMENTS DAMES 2442 
16 x 58 75 1,064 1,053 4,421 8,190 14,779 6,641 IND. DES VETEMENTS POUR ENFANTS 245 
65 414 66 46 819 647 3,556 7,012 12,653 5,762 IND. DES ARTICLES EN FOURRURE 246 
x x X x X x X X x X IND. DES CORSETS ET SOUTIENS-GORGE 248 
xX x X X X X X X X X INDS. DIVERSES DE L'HABILLEMENT 249 
KES X xX X xX X X x X X FABRICANTS DE GANTS EN TISSU 2491 
5 37 96 48 983 770 3,532 3,405 8,292 4,640 IND. DES CHAPEAUX ET CASQUETTES 2492 
xX X X x X X X X x X INDS. DIVERSES DU VETEMENT NCA 2499 
163 1,013 1,472 1,368 23,985 23,498 105,452 157,883 321,418 161,702 TOTAL 
INDUSTRIE DU BOIS 
192 643 571 113 5,372 5,361 30,123 52,638 101,786 47,899 SCIERIES RABOTAGE USINES BARDEAUX 251 
192 643 571 113 5,372 5,361 30,123 52.638 101,786 47,899 SCIERIES ET ATELIERS DE RABOTAGE 2513 
— — 242 63 2,366 2,283 11,871 19,072 36,075 15,482 FABRIQUES PLACAGES, CONTRE-PLAQUES 252 
118 691 933 296 9,761 5,144 31,531 66,859 120,749 52,505 PORTES CHASSIS AUTRES BOIS OUVRES 254 
117 X 620 239 6,773 3,845 23,555 47,833 88.434 39,589 PORTES CHASSIS BOIS OUVRES NCA 2541 
— a 115 V7. 1,149 654 3,753 6,571 11.845 5,241 FABRICATION DE PARQUETS EN BOIS DUR 2542 
1 X 198 40 1,839 645 4,223 12,455 20,470 7,676 PREFAB BATIMENTS-CHARPENTES EN BOIS 2543 
35 175 245 81 2.859 1.838 11,164 16,801 35,806 18,749 FABRIQUES DE BOITES EN BOIS 256 
— — 88 25 794 393 2.148 2,138 5,106 2,809 INDUSTRIE DES CERCUEILS 258 
37 189 147 VW 1,789 1,645 9,445 16,518 31,978 14,801 INDS. DIVERSES DU BOIS 259 
X x X X x X x X X x TRAITEMENT PROTECTEUR DU BOIS 2591 
1 x 31 17 383 369 1,968 1,789 4,657 2,656 MANCHES EN BOIS, TOURNAGE SUR BOIS 2692 
x x X xX X xX X x x X FABRICANTS DE PANNEAUX AGGLOMERES 2593 
36 xX 71 38 847 767 3,861 6.822 13,283 6,415 INDUSTRIES DIVERSES DU BOIS NCA 2599 
382 1,697 2,226 655 22,941 16,664 96,281 174,027 331,500 152,246 TOTAL 


32 


261 
2611 
2619 
264 
266 
268 


271 
272 
273 
2731 
2732 
2733 
274 


286 
287 
288 
289 


291 
292 
294 
295 
296 
297 
298 


Industry group and industry 


Estab- 
lish- 
ments 
Éta- 
blisse- 
ments 
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Production and related workers 


Male 


Hommes 


FURNITURE AND FIXTURES INDUSTRIES 
HOUSEHOLD FURNITURE MANUFACTURERS 
FURNITURE RE-UPHOLSTERY & REPAIR 
HOUSEHOLD FURNITURE MFRS. NES 
OFFICE FURNITURE MANUFACTURERS 
MISC. FURNITURE AND FIXTURE MFRS. 
ELECTRIC LAMP AND SHADE MFRS. 


TOTAL 


PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 
PULP AND PAPER MILLS 
ASPHALT ROOFING MANUFACTURERS 
PAPER BOX AND BAG MANUFACTURERS 
FOLDING CARTON AND SET-UP BOX MFRS. 
CORRUGATED BOX MANUFACTURERS 
PAPER AND PLASTIC BAG MANUFACTURERS 
MISCELLANEOUS PAPER CONVERTERS 


TOTAL 


PRINTING, PUBLISHING & ALLIED INDS. 
COMMERCIAL PRINTING 
PLATEMAKING, TYPESETTING ETC. IND. 
PUBLISHING ONLY 
PUBLISHING AND PRINTING 


TOTAL 


PRIMARY METAL INDUSTRIES 
IRON AND STEEL MILLS 
STEEL PIPE AND TUBE MILLS 
IRON FOUNDRIES 
SMELTING AND REFINING 
ALUMINUM ROLLING, CASTING ETC. 
COPPER & COPPER ALLOY ROLLING ETC. 
METAL ROLLING, CASTING ETC. NES 


TOTAL 


METAL FABRICATING INDUSTRIES 
BOILER AND PLATE WORKS 

FABRICATED STRUCTURAL METAL IND.(1) 
ORNAMENTAL & ARCHITECTURAL METAL 
METAL DOOR AND WINDOW MANUFACTURERS 
ORNAMENT & ARCHITECTURAL METAL NES 
METAL STAMPING, PRESSING & COATING 
METAL COATING INDUSTRY 
METAL STAMPING AND PRESSING IND. 
WIRE AND WIRE PRODUCTS MFRS. 
HARDWARE, TOOL AND CUTLERY MFRS. 
HEATING EQUIPMENT MANUFACTURERS 
MACHINE SHOPS 
MISC. METAL FABRICATING INDS. 


TOTAL 


MACHINERY INDUSTRIES 
AGRICULTURAL IMPLEMENT INDUSTRY 
MISC. MACHINERY AND EQUIPMENT MFRS. 
COMMERCIAL REFRIG. AIR COND. MFRS. 
OFFICE AND STORE MACHINERY MFRS. 


TOTAL 


number - nombre 


7,152 1,811 18,846 
533 97 1,328 
6,619 1,714 17,518 
1,866 148 4,253 
3,888 798 9,894 
174 229 836 
13,080 2,986 33,829 
17,387 445 38,512 
162 — 392 
6,445 2,026 18,221 
2,387 1,045 7,274 
2,822 456 7,115 
1,236 525 3,833 
4,850 2,232 15,012 
28,844 4,703 72,136 
10,828 4,144 30,749 
2,193 590 5,764 
6,191 1,249 14,674 
19,212 5,983 51,187 
29,669 196 61,799 
2,772 38 6,349 
6,329 133 13,594 
9,529 3 19,408 
3,110 292 7,033 
1,878 11 4,045 
1,949 354 4,772 
55,236 1,027 117,001 
2.748 5 5,748 
6,577 17 14,225 
4,393 331 9,953 
1,985 219 4,605 
2,408 112 5,348 
12,181 2,221 31,245 
1,763 460 4,770 
10,418 1,761 26,475 
6,978 1.257 17,239 
7,464 1,342 18,835 
1,535 85 3.371 
4,283 174 9,631 
9,056 1,408 21,766 
55,215 6,840 132,012 
4,904 17 10,161 
21,465 1,193 47,971 
1,529 51 3,433 
3,514 967 8.716 
31,412 2,228 70,282 


Travailleurs de la production et assimilés 


Wages 


Salaires 


45,336 
3,020 
42,316 
12,196 
26,419 
1,711 


85,662 


143,157 
1,212 
53,302 
20,010 
22,428 
10,865 
42,801 


240,472 


100,083 
22,313 


53,902 


176,297 


247,071 
23,243 
47,640 
72,031 
24,029 
13,976 
13,303 


441,292 


22,752 
57,645 
30,254 
13,581 
16,673 
94,638 
12,925 
81,713 
55,912 
60,389 
10,055 
29,882 
65,449 


426,976 


38,624 
164,984 
10,093 
28.911 


242,612 


Table 7. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1970 


Cost of 
fuel 
and 
elec- 

tricity 

Coût du 

combus- 
tible et 

de l'élec- 
tricité 


89,690 


734 
1,858 
1,522 

727 

795 
6,348 
1,283 
5,065 
3.438 
2.019 

529 

804 
4,641 


21,893 


2,143 
6.027 
427 
734 


9,332 


MANUFACTURING ACTIVITY - ACTIVITÉ MANUFACTURIERE 


Cost of 
materials 
and supplies 
used 
Coût des 
matiéres et 
fournitures 
utilisées 


81,255 
5,481 
76,773 
22,218 
59,696 
3,397 


166,566 


341,995 


144,464 


672,275 


154,550 
11,187 
27,225 
70,757 


263,719 


612,164 
108,957 
57,533 
49,112 
100,581 
133,363 
74,198 


1,135,908 


41,698 
98,283 
80,519 
36,793 
43,725 
322,727 
13,894 
308,834 
147,403 
64,300 
35,843 
27,075 
183,665 


1,001,513 


85,908 
448,934 
40,324 
96,609 


671,776 


Value of 
shipments of 
goods of own 
manufacture 

Valeur des 
livraisons 
de produits 
de propre 
fabrication 


175,467 
12,421 
163,046 
55,244 
123,352 
7,382 


361,445 


732,424 

10,979 
307,386 
101,303 
138,770 

67,313 
263,123 


1,313,911 


396,676 
52,068 
59,654 

292,202 


800,600 


1,317,165 
158,179 
150,652 

212,184 
161,953 
168,647 
114,592 


2,283,372 


86,642 
232,252 
161,753 

71,775 

89,978 
573,378 

42,546 
530,833 
277,976 
201,131 

68,998 

85,230 
360,213 


2,047,573 


159,921 
903,207 

67,279 
187.315 


1,317,722 


Value 
added 
Valeur 

ajoutée 


93,253 
6,908 
86,345 
32,909 
62,211 
3,935 


192,308 


342,949 
5,278 
125,751 
44,991 
49,719 
31,041 
118,815 


592,793 


239,793 
40,516 
32,770 

217,215 


530,294 


690,768 
49,842 
87,654 

133,179 
60,060 
34,659 
37,817 


1,093,979 


48,682 
132,110 
80,907 
34,626 
46,281 
250,024 
27,169 
222,855 
130,593 
135,049 
32,495 
57,288 
172,946 


1,040,094 


75,811 
458,100 
29.059 
90,880 


653,850 


Working owners 
and partners 


Propriétaires et 


Nombre 


associés actifs 


ONTARIO 


Tableau 7. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D'INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1970 


Administrative, office and other 
non-manufacturing employees 


Administration, bureau 
et autre personnel hors 


fabrication 


3,032 


2,308 

249 
1,367 
3,362 


7,286 


1,466 
160 
241 
312 
309 
108 
159 


2,755 


249 


105,956 


58,543 

7,710 
17,127 
68.436 


151,816 


88,046 
8,214 
10,036 
33,270 
12,216 
4,924 
6,314 


163,022 


202,572 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Employees - Salariés 


Total employees 


Number 


Nombre 


Total des salariés 


Salaries 
and 
wages 


Traitements 
et 
salaires 


57,925 
3,399 
54,526 
20,147 
37,061 
2,222 


117,354 


188,189 
1,451 
80,945 
28,913 
33,861 
18,171 
75,844 


346,428 


158,626 
30,022 
17,127 

122,338 


328,113 


335,117 
31,458 
57,676 

105,301 
36,245 
18,900 
19,617 


604,314 


33,283 
75,693 
45,000 
20.260 
24,740 
137,957 
16,171 
121,786 
77,744 
81,020 
17,773 
37,814 
96,519 


602,802 


57,999 
264,668 
16,599 
105,917 


445,184 


Cost of 
materials, 
supplies 
and goods 
for resale 


Coût des 
matières, des 
fournitures et 
des marchan- 
dises desti- 

nées à la 
revente 


83,836 
5,774 
78,062 
27,087 
69,079 
3,556 


183,559 


363,366 
6.652 
189,185 
59,050 
90,333 
39,802 
169,951 


729,153 


172,298 
12,247 
34,756 
75,506 


294,808 


627,684 
115,512 
61,425 
81.029 
102.386 
135,729 
90,382 


1,214,148 


49,449 
107,406 
88,707 
40,448 
48,258 
355,993 
15,051 
340,943 
157,816 
87,367 
50,634 
28.712 
209,008 


1,135,093 


99,046 
545,665 
52,305 
139,091 


836,107 


Value of 
shipments 
and other 

revenue 


Valeur des 
livraisons 
et autres 

recettes 


178,613 
12,818 
165,795 
61,287 
134,325 
7,644 


381,869 


757,328 

12,156 
316,282 
104,695 
140,503 

71,084 
306,204 


1,391,969 


419,200 
53,091 
72,754 

298.117 


843,161 


1,336,487 
164,991 
155,196 
248,029 
163,494 
171,028 
132,473 


2,371,698 


95,083 
246,337 
171,523 

76,451 

95,071 
612,088 

43,505 
568,583 
289,833 
228,762 

88,278 

86,727 
392,683 


2211,315 


180,492 
1,036,521 
82,404 
497.053 


1,796,469 


Value 
added 


Valeur 
ajoutée 


93,790 
7,011 
86,779 
33,985 
63,924 
4,038 


195,736 


346,406 
5,324 
125,777 
45,208 
49,331 
31,238 
136,998 


614,506 


245,213 
40,481 
38,055 

218,239 


541,988 


695,111 
49,948 
88,303 

137,086 
59,782 
34,764 
39,257 


1,104,251 


49,391 
137,009 
82,573 
35,650 
46,922 
255,513 
26,975 
228,538 
132,188 
140,275 
37,308 
57,203 
180,240 


1,071,700 


80,005 
496,631 
32,577 
358,400 


967,613 


Groupe d'industries et industrie 


IND. MEUBLE, ARTICLES D'AMEUBLEMENT 
INDUSTRIE DES MEUBLES DE MAISON 
REMBOURRAGE, REPARATION DE MEUBLES 
IND. DES MEUBLES DE MAISON NCA 
INDUSTRIE DES MEUBLES DE BUREAU 
IND DES ARTICLES AMEUBLEMENT DIVERS 
LAMPES ELECTRIQUES ET ABAT-JOUR 


TOTAL 


IND. DU PAPIER, ACTIVITES ANNEXES 
USINES DE PATES ET PAPIERS 
PAPIER DE COUVERTURE ASPHALTE 
BOITES EN CARTON, SACS EN PAPIER 
CARTONS PLIANTS ET BOITES MONTEES 
FAB. DE BOITES EN CARTON ONDULE 
FAB. SACS EN PAPIER ET EN PLASTIQUE 
TRANSFORMATIONS DIVERSES DU PAPIER 


TOTAL 


IMPRIMERIE EDITION ACTIVITES ANNEXS 
IMPRIMERIE COMMERCIALE 
CLICHAGE, COMPOSITION ET RELIURE 
EDITION SEULEMENT 
EDITION ET IMPRESSION 


TOTAL 


PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 


SIDERURGIE 

FAB. DE TUBES ET TUYAUX D'ACIER 
FONDERIES DE FER 

FONTE ET AFFINAGE 

LAMINAGE, MOULAGE, ETC. D'ALUMINIUM 
LAMINAGE ETC. DU CUIVRE ET ALLIAGES 
LAMINAGE, ETC. DES METAUX NCA 


TOTAL 


FABRICATION DE PRODUITS EN METAL 
IND. DES CHAUDIERES ET DES PLAQUES 

ELEMENTS DE CHARPENTE METALLIQUE(1) 
PRODS METALL. D'ARCHIT & D'ORNEMENT 
FAB.PORTES ET FENETRES METALLIQUES 


PROD METALL D'ARCHIT D'ORNEMENT NCA 


EMBOUTISSAGE, ETC. DES METAUX 
INDUSTRIE DU REVETEMENT DES METAUX 
EMBOUTISSAGE, MATRICAGE DES METAUX 
FIL METALLIQUE ET SES PRODUITS 
QUINCAILLERIE OUTILLAGE COUTELLERIE 
FABRICANTS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE 
ATELIERS D'USINAGE 

FAB. PRODUITS METALLIQUES DIVERS 


TOTAL 


FABRICATION DE MACHINES 
FABRICANTS D'INSTRUMENTS ARATOIRES 
FAB DE MACHINES & EQUIPEMENT DIVERS 
FAB. EQUIP. COMM. DE REFRIGERATION 
MACHINES POUR BUREAU ET COMMERCE 


TOTAL 


33 


Code 


261 
2611 
2619 

264 

266 

268 


271 
272 
273 
2731 
2732 
2733 
274 


286 
287 
288 
289 


291 
292 
294 
295 
296 
297 
298 


34 


365 
3651 
3652 
369 


Industry group and industry 


TRANSPORTATION EQUIPMENT INDUSTRIES 
AIRCRAFT AND AIRCRAFT PARTS MFRS.(1) 
MOTOR VEHICLE MANUFACTURERS 
TRUCK BODY AND TRAILER MFRS. 

TRUCK BODY MANUFACTURERS 
NON-COMMERCIAL TRAILER MFRS. 
COMMERCIAL TRAILER MANUFACTURERS 
MOTOR VEHICLE PARTS & ACCESSORIES 
RAILROAD ROLLING STOCK INDUSTRY(1) 
SHIPBUILDING AND REPAIR 

BOATBUILDING AND REPAIR 
MISCELLANEOUS VEHICLE MANUFACTURERS 


TOTAL 


ELECTRICAL PRODUCTS INDUSTRIES 
MFRS OF SMALL ELECTRICAL APPLIANCES 
MANUFACTURERS OF MAJOR APPLIANCES 
MANUFACTURERS OF LIGHTING FIXTURES 
MFRS. OF HOUSEHOLD RADIO AND TV 
COMMUNICATIONS EQUIPMENT MFRS. 
MFRS. ELECTRICAL INDUSTRIAL EQUIP. 
MFRS. OF ELECTRIC WIRE AND CABLE 
MFRS. OF MISC. ELECTRICAL PRODUCTS 
BATTERY MANUFACTURERS 
MFRS. MISC ELECTRICAL PRODUCTS NES 


TOTAL 


NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS INDS. 
CLAY PRODUCTS MANUFACTURERS 
CLAY PRODUCTS MFRS (DOMESTIC CLAYS) 
CLAY PRODUCTS MFRS (IMPORTED CLAYS) 
CEMENT MANUFACTURERS 
STONE PRODUCTS MANUFACTURERS 
CONCRETE PRODUCTS MANUFACTURERS 
CONCRETE PIPE MANUFACTURERS 
MFRS. STRUCTURAL CONCRETE PRODUCTS 
CONCRETE PRODUCTS MFRS. NES 
READY-MIX CONCRETE MANUFACTURERS 
GLASS AND GLASS PRODUCTS MFRS. 
GLASS MANUFACTURERS 
GLASS PRODUCTS MANUFACTURERS 
ABRASIVES MANUFACTURERS 
LIME MANUFACTURERS 
MISC. NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
REFRACTORIES MANUFACTURERS 
MISC NON-METALLIC MINERAL PRODS NES 


TOTAL 


PETROLEUM AND COAL PRODUCTS INDS. 
PETROLEUM REFINERIES 
PETROLEUM REFINING 
MFRS. LUBRICATING OILS AND GREASES 
MISC. PETROLEUM & COAL PRODS. INDS. 


TOTAL 


ONTARIO 


Table 7. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1970 


oo 


number - nombre 


36 8,009 325 
10 22,074 143 
80 2,570 70 
36 899 9 
30 861 59 
14 810 2 
139 24,187 5,301 
8 1,952 5 
11 X X 
70 1,010 64 
9 x X 
363 61,277 5,915 
45 1,543 1,595 
20 4,401 389 
30 539 285 
11 1,910 2,581 
134 7,405 8,925 
nus 9,323 2,912 
15 2.690 138 
85 2,941 2,693 
11 756 307 
74 2,185 2.386 
453 30,752 19,518 
68 2.156 218 
46 1.426 77 
22 731 141 
6 822 — 
25 x X 
211 3,427 6 
25 561 — 
11 535 — 
175 2.331 6 
107 2,293 4 
50 4,294 1,014 
6 2,669 803 
44 1,625 211 
16 1,436 126 
7} 280 = 
39 X X 
9 x X 
30 2,150 31 
529 17,340 1,402 
17 1,980 12 
7 1,818 12 
10 162 — 
11 110 — 
28 2,090 12 


17,161 66,175 1,838 111,058 
48,257 206,714 11,141 2,093,644 
5,526 16,069 684 51,330 
1,909 5,632 266 12,346 
1,934 4,688 137 17,991 
1,683 5,749 281 20,992 
61,726 219,211 13,950 703,005 
4,057 13,986 879 73,335 

X X X X 
2,256 5,772 262 12,161 

X x X xX 
142,170 538,368 29,135 3,059,295 
6,363 16,315 807 63,446 
9,706 30,101 1,849 108,390 
1,744 4,327 239 18,682 
9,010 22,155 843 121,378 
33,576 93,786 2,697 198,335 
25,405 80,849 3,421 173,769 
5,978 19,487 1,602 122,279 
11,626 31,969 1,691 80,179 
2,220 6,590 465 19,526 
9,406 25,379 1,126 60,653 
103,408 298,990 13,048 886459 
5,090 14,514 4,410 122957 
3,254 9,232 3,703 5,303 
1,837 5,282 707 7,653 
1,783 6.836 10,130 9,363 

X x X X 
7,544 23,081 2.703 37,041 
1,251 3,830 549 7,788 
1,151 3,943 181 3,180 
5,142 15,308 1.972 26,074 
5,270 18,027 3,293 73,062 
11,433 37,196 6,531 62,090 
7,598 23,878 5,066 18,182 
3,836 13,318 1,465 43,908 
3,430 10,647 5,092 21,927 
603 1,804 3.002 1,709 

X X x x 

X x X x 
4,757 16,169 3,460 32,275 
40,943 131,588 39,713 259,814 
4,666 21,136 7,649 501,834 
4,313 19,831 7,520 485,342 
354 1,305 129 16,492 
252 770 349 3.657 
4,918 21,906 7,997 505,490 


Value of 
shipments of 
goods of own 
manufacture 


Valeur des 
livraisons 
de produits 
de propre 
fabrication 


256,803 
2,688,468 
91,350 
24,823 
28,195 
38,332 
1,243,019 
115,489 
X 


23,220 
x 


4,450,577 


121,388 
204,575 

34,991 
187,208 
424,047 
417,163 
177,843 
171,886 

39.340 
132,546 


1,739,101 


48,013 
27,642 
20,371 
61,677 

X 
96,066 
20,620 
11,203 
64,243 
119,674 
164,280 
80.401 
83,879 
53,314 
10,883 

X 

x 
88,233 


666,359 


612,384 
580,694 
31,690 
6,274 


618,658 


Value 
added 
Valeur 

ajoutée 


MANUFACTURING ACTIVITY - ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE 
Production and related workers Cost of 
; FA ; he fuel Cost of 
Estab- Travailleurs de la production et assimilés and materials 
lish-, | elec- and supplies 
ments tricity used 
Éta- Coût du Coût des 
blisse- Male Female Wages combus- matières et 
ments — — — tible et fournitures 
Hommes Femmes Salaires de l'élec- utilisées 
tricité 


143,907 
595,685 
37,636 
11,730 
10,558 
15,348 
526,067 
41,275 
X 
10,863 
X 


1,372,750 


52,564 
84,497 
15,567 
60,786 
229,711 
243,624 
51,748 
89,025 
19,059 
* 69,966 


827,523 


32.851 
20,287 
12,564 
42,604 

x 
58,186 
12.814 
8.084 
37,288 
43,444 
95,503 
56.652 
38.851 
26.437 
6.234 

x 

x 
52,203 


371,535 


107,707 
92,956 
14,751 

2,200 


109,907 


Working owners 
and partners 


Propriétaires et 
associés actifs 


With- 
Number | drawals 


Nombre | Prélè- 
vements 


ONTARIO 


Tableau 7. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D'INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1970 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Employees - Salariés 


Administrative, office and other 
non-manufacturing employees 


Administration, bureau 
et autre personnel hors 


Male 


fabrication 


Female Salaries 


Total employees 


Total des salariés 


Salaries 
and 
wages 
Traitements 
et 
salaires 


Number 


Nombre 


Se 
Cost of 
materials, 
supplies 
and goods 
for resale 


ee SSS — 


Coût des 
matières, des 
fournitures et 
des marchan- 

dises desti- 
nées à la 
revente 


Value of 
shipments 
and other 
revenue 


Valeur des 
livraisons 
et autres 
recettes 


Value 
added 


Valeur 
ajoutée 


Groupe d'industries et industrie 


35 


8 53 
gi 105 
6 x 
9 56 
2 x 
3 21 
X X 
39 208 
x X 
71 405 
2 x 
1 x 
4 X 
6 x 
4 X 
3 23 
3 23 
20 271 
20 82 
9 40 
11 43 
x X 
69 x 
5 25 
64 466 
7 56 
12 60 
12 60 
1 x 
x x 
x X 
120 762 


3,930 
8,330 
739 
178 
121 
440 
6,402 
834 

x 
131 

X 


20,591 


1,096 
1,973 

281 
1,578 
6,237 
7,304 
1,091 
1,910 

591 
1,319 


21,470 


4,275 
4.175 
100 
40 


4,315 


953 51,343 
1,568 113,650 
208 8,019 
52 2,114 
47 1,463 
109 4,442 
1,517 81,438 
192 10,366 

X X 
68 1,367 

X x 
4,556 268,828 
497 13,721 
578 20,439 
134 4,225 
632 19,965 
1,994 73,409 
2,373 85,853 
321 11,594 
715 21,167 
192 6,033 
523 15,134 
7,244 250,374 
149 4,378 
69 2,650 
80 1,728 
44 2,981 

X X 
229 9,459 
32 1,270 
30 1,676 
167 6,513 
146 6977 
395 14,795 
211 8,061 
184 6.734 
152 5,967 
2 619 

x X 

x X 
395 14,226 
1,581 61,487 
2,134 69,559 
2,104 68,255 
30 1,304 
10 457 
2,144 70,016 


13,217 117,518 
32,116 320,364 
3,587 24,088 
1,138 7,746 
1,088 6,150 
1,361 10,191 
37,407 300,649 
2,983 24,352 

X X 
1,273 7,139 

x X 
92,339 807,196 
4,731 30,037 
7,341 50,540 
1,239 8,552 
6.701 42,121 
24,561 167,196 
21,912 166,702 
4,240 31,081 
8.259 53,137 
1,846 12,623 
6,413 40,513 
78,984 549,363 
2.933 18,892 
1,801 11,882 
1132 7,010 
1,135 9,817 

X x 
4,409 32,539 
697 5,100 
704 5,619 
3,008 21,821 
2,916 24,005 
6,882 51,991 
4,382 31,939 
2,500 20,052 
22102 16,613 
347. 2,422 

X X 

x X 
3,742 30,395 
25,423 193,075 
8.401 90,694 
8.109 88,086 
292 2,609 
160 1,227 
8,561 91,922 


115.630 
3,194,037 
59,944 
16,001 
18,151 
25,792 
736,273 
109,754 
X 
12,921 
X 


4,243,961 


73,123 
141,478 
20,122 
188,545 
306,623 
275,859 
126,039 
106,889 
31979 
74,910 


1,238,678 


532,393 
511,823 
20,570 
4,116 


536,509 


261,199 
4,026,275 
102,648 
29,305 
28,245 
46,098 
1,285,256 
171,474 
x 
23,981 
X 


5,903,625 


134,268 
246,558 

36,791 
264,945 
548,709 
542,214 
182,312 
204,450 

54,020 
150,431 


2,160,247 


50,708 
29,205 
21,503 
61,709 

X 
104,691 
21,099 
MAT 
71,415 
128,138 
179,194 
87,633 
91,561 
58,616 
11,131 

x 

X 
109,269 


731,145 


640,370 
603,829 
36,542 
7,600 


647,971 


143,678 
797,242 
40,105 
12752 
10,448 
16,905 
533,885 
62,931 
X 


10,903 
x 


1,605,984 


56,811 
91,282 
15,915 
74,960 
247,627 
265,980 
52,504 
95,746 
21,434 
74,312 


900,824 


33,225 
20,484 
12,741 
42,368 
X 


60,468 
12,922 
8,258 
39,288 
44,786 
97,840 
58.079 
39,760 
26,883 
6,528 

x 

X 
56,548 


383,439 


106,327 
89,716 
15,611 

3.052 


108,379 


FABRICATION EQUIPMENT DE TRANSPORT 


FABRICANTS D'AERONEFS ET DE PIECES(1) 
FAB. DE VEHICULES AUTOMOBILES 
CARROSSERIES DE CAMIONS & REMORQUES 
FAB. DE CARROSSERIES DE CAMIONS 
REMORQUES A USAGE NON COMMERCIAL 
FAB. DE REMORQUES USAGE COMMERCIAL 
FAB. DE PIECES ET ACCESS. D'AUTO 
MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT(1) 
CONSTRUCTION, REPARATION DE NAVIRES 
CONSTRUCTION, ETC. D'EMBARCATIONS 
FABRICANTS DE VEHICULES DIVERS 


TOTAL 


FABRICATION DE PRODUITS ELECTRIQUES 


FAB. PETITS APPAREILS ELECTRIQUES 
FAB. GROS APPAREILS ELECT. OU NON 
FABRICANTS D'APPAREILS D'ECLAIRAGE 
RADIO ET TELEVISEURS MENAGERS 

FAB. D'EQUIP. DE TELECOMMUNICATION 
FAB. D'EQUIP. ELECTRIQUE INDUSTRIEL 
FAB. DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES 
FAB. DE PRODUITS ELECTRIQUES DIVERS 
FABRICANTS, D ACCUMULATEURS 
PRODUITS ELECTRIQUES DIVERS NCA 


TOTAL 


PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 


FABRICANTS DE PRODUITS EN ARGILE 
PRODUITS EN ARGILE (DOMESTIQUE) 

FAB. PRODUITS EN ARGILE (IMPORTEE) 
FABRICANTS DE CIMENT 

FABRICANTS DE PRODUITS EN PIERRE 
FABRICANTS DE PRODUITS EN BETON 
FABRICANTS DE TUYAUX EN BETON 
FAB.ELEMENTS DE STRUCTURE EN BETON 
FAB. DE PRODUITS EN BETON NCA 
FABRICANTS DE BETON PREPARE 

FAB. VERRES ET ARTICLES EN VERRE 
FABRICANTS DE VERRES 

FABRICANTS D'ARTICLES EN VERRE 
FABRICANTS D'ABRASIFS 

FABRICANTS DE CHAUX 

PRODS. MINERAUX NON METALL. DIVERS 
FABRICANTS DE PRODUITS REFRACTAIRES 
MINERAUX NON METALL. DIVERS NCA 


TOTAL 


PRODUITS DU PETROLE ET DU CHARBON 


RAFFINERIES DE PETROLE 

RAFFINAGE DU PETROLE 

HUILES ET GRAISSES LUBRIFIANTES 
DERIVES DIVERS DU PETROLE & CHARBON 


TOTAL 


Code 


365 
3651 
3652 

369 
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Table 7. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1970 


MANUFACTURING ACTIVITY - ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE 
Production and related workers Cost of 
. = À — fuel Cost of Value of 
Estab- Travailleurs de la production et assimilés and materials shipments of 
lish- elec- and supplies |goods of own Value 
ments tricity used manufacture added 
Industry group and industry = x. a a ai 
Eta- Coût du Coût des Valeur des Valeur 
blisse- Male Female Wages combus- matiéres et livraisons ajoutée 
ments — — — tible et fournitures de produits 
Hommes Salaires de l'élec- utilisées de propre 
tricité fabrication 


number - nombre 


CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS INDS. 

372 MANUFACTURERS OF MIXED FERTILIZERS 42 413 7 962 2/77) 406 24,691 38,543 12,857 
373 MFRS OF PLASTICS & SYNTHETIC RESINS 24 1,169 31 2,649 9,120 2,151 46,878 84,571 35,359 
374 MFRS. PHARMACEUTICALS AND MEDICINES 80 1,588 1.675 6.692 17,687 1,075 58,323 204,486 147,765 
375 PAINT AND VARNISH MANUFACTURERS 74 1,856 105 4,229 13,159 1,184 69,713 138,346 66,911 
376 MFRS OF SOAP AND CLEANING COMPOUNDS 61 1,653 409 4,560 16,756 1,962 107,104 228,865 120,523 
377 MFRS. OF TOILET PREPARATIONS 37 544 1,152 3,518 7,626 336 28,907 77,177 48,937 
378 MFRS. OF INDUSTRIAL CHEMICALS 62 7,858 36 17,615 71,328 51,962 233,587 566,261 286,781 
3781 MFRS. OF PIGMENTS AND DRY COLOURS 8 384 4 858 3,220 1,398 11,516 26,830 14,640 
3782 MFRS INDUSTRIAL CHEM NES-INORGANIC 37 2,654 12 5,776 23,178 16,056 61,333 172,954 96,281 
3783 MFRS INDUSTRIAL CHEM NES-ORGANIC 17 4.820 20 10,982 44,931 34,508 160.738 366,476 175,861 
979 MISCELLANEOUS CHEMICAL INDUSTRIES 193 2.767 856 7,677 22,513 2,730 127,277 239,241 109,563 
3791 MANUFACTURERS OF PRINTING INKS 25 465 13 1,008 3,181 269 11,382 23,818 12,296 
3799 MISCELLANEOUS CHEMICAL INDS. NES 168 2.302 843 6.669 19,333 2,461 115,895 215,422 97,266 

TOTAL 573 17,848 4,271 47,902 160,966 61,806 696,481 1,577,490 828,696 


MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDS. 


391 SCIENTIFIC & PROFESSIONAL EQUIPMENT 303 4,889 2,913 16.031 47,567 1,942 108,729 262,941 154,479 
3911 INSTRUMENT & RELATED PRODUCTS MFRS. 81 3,263 1,718 10,262 33,279 1,557 79,933 198,738 118,549 
3912 CLOCK AND WATCH MANUFACTURERS 12 259 465 1,462 3,774 90 15,401 28,835 13,756 
3913 ORTHO. AND SURGICAL APPLIANCE MFRS. 20 110 136 508 1,359 37 2,407 5,696 3,711 
3914 OPHTHALMIC GOODS MANUFACTURERS 31 741 357 2,254 5,235 171 8,377 17,735 9,167 
3915 DENTAL LABORATORIES 159 516 237 1,544 3,920 87 2,551 11,937 9,296 
392 JEWELLERY AND SILVERWARE INDUSTRY 132 1,695 1,175 5,951 14,560 440 49,141 86,529 37,265 
393 SPORTING GOODS AND TOY INDUSTRIES 107 2,058 2,399 9,297 21,022 883 49,197 105,056 56,191 
3931 SPORTING GOODS MANUFACTURERS 60 1,345 990 4,805 12,528 494 24,502 50,859 26.644 
3932 TOYS AND GAMES MANUFACTURERS 47 713 1,409 4,492 8.494 388 24,695 54,197 © 29,547 
397 SIGNS AND DISPLAYS INDUSTRY 187 1,805 311 4,496 12,917 661 19,353 49,033 29,260 
399 MISC. MANUFACTURING INDS. NES 305 4,167 2,913 14,860 37,736 2,208 86,924 204,174 116,431 
3991 BROOM, BRUSH AND MOP MANUFACTURERS 32 362 372 1,490 3,258 150 9,313 20,907 11.517 
3992 BUTTON, BUCKLE AND FASTENER MFRS. 8 264 268 1,085 2,982 107 3,409 11,940 8.434 
3993 FLOOR TILE, LINOLEUM ETC. MFRS. 11 1,058 69 2,546 7,778 894 30,791 56,385 25,650 
3994 SOUND RECORDING-MUSICAL INSTRUMENTS 23 518 744 2,604 6,354 269 11,088 31,128 19,647 
3995 STAMP AND STENCIL MANUFACTURERS 35 332 83 858 2,300 83 1,883 7,536 5,576 
3996 PEN AND PENCIL MANUFACTURERS 13 111 328 897 1,837 100 5,925 13,759 7,784 
3997 TYPEWRITER SUPPLIES MANUFACTURERS 6 185 104 577 1,437 59 5,041 10.233 5,120 
3998 FUR DRESSING AND DYEING 2 x X X X X X x X 
3999 OTHER MISC. MANUFACTURING INDS. 175 x X X X X X xX X 
TOTAL 1,034 14,614 9,711 50,635 133,803 6,134 313,343 707,734 393,627 


TOTAL, ALL INDUSTRIES 12,736 437,095 125,763 1,182,424 3,711,437 417,851 13,226,000 24,009,636 10,524,756 


(1) VALUE OF PRODUCTION, RATHER THAN VALUE OF SHIPMENTS OF GOODS OF OWN MANUFACTURE, IS SHOWN. 


Working owners 
and partners 
Propriétaires et 
associés actifs 


146 X 3,511 
6 30 2,842 
— — 178 
10 X 51 
1 x 360 
129 1,066 80 
56 391 494 
19 X 923 
6 xX 557 
13 59 366 
92 636 631 
98 611 1,916 
10 33 228 
1 x 115 
— — 513 
2 x 149 
12 54 149 
1 x 164 
— — 104 
x X x 
X x X 
411 2,909 7,475 
4,183 25,018 179,675 
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Tableau 7. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D'INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1970 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Employees - Salariés 


Cost of 


materials, 
Administrative, office and other Total employees supplies 
non-manufacturing employees Le and goods 
Total des salariés for resale 
Administration, bureau Salaries Coût des 
et autre personnel hors and matières, des 
fabrication Number wages fournitures et 
— — des marchan- 
Male Female Salaries Nombre | Traitements | dises desti- 
= et nées a la 
salaires revente 


71 3,173 801 5,949 36,037 
272 9,294 2.076 18,414 61,004 
1,235 30,474 6,765 48,160 76,424 
632 20,048 4,341 33,207 83,343 
670 26,226 4,702 42,982 133,257 
556 10,534 2,960 18.160 49,536 
1,032 56,892 13,587 128,220 312,861 
48 1,735 555 4,954 14,262 
338 18,317 4,589 41,495 81,704 
646 36.840 8,443 81,771 216,895 
1,072 33,872 7,319 56,385 183,916 
130 4,769 995 7,949 19,145 
942 29,103 6,324 48,436 164,771 
5,540 190,512 42,551 351,478 936,377 
1,674 46,949 12,987 94,516 178,049 
1,123 37,842 8,946 71,121 130,925 
125 2,690 1,027 6,465 16,408 
33 649 330 2,009 4,412 
300 4,547 1,758 9,781 23.672 
93 1,220 926 5,141 2.631 
426 7,858 3,790 22,419 53,748 
679 11,829 6,059 32,851 71,387 
408 6,591 3,300 19,119 36,833 
271 5,238 2,759 13,732 34,554 
272 8.370 3,019 21,286 21,709 
1,028 24,362 10,024 62,098 101,978 
177 2,928 1,139 6,186 12,381 
75 1,716 722 4,698 3,741 
144 6,291 1,784 14,068 33,586 
118 2.074 1,529 8,428 12,573 
87 1,725 651 4,025 3,523 
86 2,116 689 3,953 6,867 
60 1,242 453 2.678 5,316 

X X x X x 

x X x X x 
4,079 99,367 35,879 233,170 426,871 
64,105 2,231,070 806,638 5,942,507 16,193,762 


Value of 
shipments 
and other 
revenue 


Valeur des 
livraisons 
et autres 

recettes 


51,981 
100,583 
227,901 
156,226 
263,736 
103,811 
672,469 

30,119 
211,165 
431,185 
308,937 

33,658 
275,278 


1,885,644 


361,752 
273,047 
30,228 
8,146 
38,354 
11,976 
92,904 
139,203 
68,670 
70,533 
60,007 
225,198 
26,357 
12,338 
59,907 
32,506 
9,937 


27,935,800 


Value 
added 


Valeur 
ajoutée 


14,693 
36,889 
153,466 
70,543 
128,857 
55,119 
313,297 
15,063 
113,500 
184,734 
123,905 
14,579 
109,326 


896,771 


185,697 


453,719 


11,459,488 


Groupe d'industries et industrie 


INDUSTRIE CHIMIQUE 


FABRICANTS D'ENGRAIS COMPOSES 
MATIERES PLAST. ET RESINES SYNTHET. 
FAB. PHARMACEUTIQUES ET MEDICAMENTS 
FABRICANTS DE PEINTURES ET VERNIS 
FAB. SAVON ET PRODUITS DE NETTOYAGE 
FABRICANTS DE PRODUITS DE TOILETTE 
FAB. DE PRODS CHIMIQUES INDUSTRIELS 
FAB. DE PIGMENTS ET COLORANTS SECS. 
PRODS. CHIMIQUES (INORGANIQUES) NCA 
PRODS. CHIMIQUES (ORGANIQUES), NCA 
FAB. DE PRODUITS CHIMIQUES DIVERS 
FABRICANTS D'ENCRES D'IMPRIMERIE 
FAB. PRODUITS CHIMIQUES DIVERS NCA 


TOTAL 


INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 


MATERIEL SCIENTIFIQUE PROFESSIONNEL 
INSTRUMENTS ET PRODS. SIMILAIRES 
FABRICANTS D'HORLOGES ET DE MONTRES 
APPAR. ORTHOPEDIQUES & CHIRURGICAUX 
FABRICANTS D'ARTICLES OPHTALMIQUES 
ATELIERS DE MECANICIEN-DENTISTE 

FAB. DE BIJOUTERIE ET D'ORFEVRERIE 

FAB. ARTICLES DE SPORT ET DE JOUETS 
FABRICANTS D'ARTICLES DE SPORT 
FABRICANTS DE JEUX ET DE JOUETS 

FAB. D'ENSEIGNES ET D'ETALAGES 

INDS. MANUFACTURIERES DIVERSES NCA 
FAB. DE BALAIS, DE BROSSES, ETC. 

FAB. DE BOUTONS, DE BOUCLES, ETC. 
CARREAUX, DALLES, LINOLEUM ETC. 
ENREGISTAR DU SON, INSTR DE MUSIQUE 
FAB. DE TAMPONS ET DE POCHOIRS 

FAB. DE STYLOS ET DE CRAYONS 
FOURNITURES POUR LA DACTYLOGRAPHIE 
APPRETAGE ET TEINTURE DE FOURRURE 
AUTRES IND MANUFACTURIERES DIVERSES 


TOTAL 


TOTAL, TOUTES INDUSTRIES 


(1) LA VALEUR DE LA PRODUCTION, PLUTOT QUE CELLE DES EXPEDITIONS DE MARCHANDISES PRODUITES A LA FABRIQUE, EST INDIQUEE. 
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Code 
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TABLE 8. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1970 
(Basis: Revised 1960 Standard Industrial Classification) 
MANUFACTURING ACTIVITY — ACTIVITÉ MANUFACTURIERE 
ee 
Production and related workers 
Fo Travailleurs de la production et assimilés EE Cost of Valuerof 
ish- and materials shipments of 
mens elec- and supplies | goods of own Value 
Indust d ind : 
ndustry group and industry = Mere tricity used manufacture added 
Eta- on ba ie 
blisse- Rue Cid Coat d Valeur d Val 
| Ss | Fel W oùt du out des aleur des aleur 
mens ae ri “me , te Eee combus- matières et livraisons ajoutée 
Hommes Femmes Heures- Salaires tible Oi fournitures de produits 
ee de l’élec- utilisées de propre 
2 icité fabrication 
payées tricité 
Code 
number — nombre 7000 $000 
Food and beverage industries 
124 PL our IS ML MR oem me Creer 5 17 x ps x x = x Bs a 
125 Breakfast cereal manufacturers ............. 6 x x x x x x x x 
Textile industries 
193 Wook, yar Wi TU acer #0 sn see atee PEN ET 000 3 12 423 703 25229 4,599 274 10,918 21,947 10,623 
197 Wood cloth mills nee -tide AGP CSAOC TEE 9 898 390 2,629 6,839 476 11,487 27,300 15,760 
219 Linoleum and coated fabrics industry pe 9 x x x x x x x x 
229 Miscellaneous textile industries ........... 146 15673 3,827 115205 30,973 798 108 ,058 193,344 84,639 
otal Wise tees M ET ata eee Shea eieliah ate teats RTS se 393 = x x x < >< x x 
Wood industries 
2541 Sash, door and other millwork plants ....... 261 3,138 255 7,397 19,166 1,176 54,004 100,973 45,799 
2599 Miscellaneous wood industries, n.e.s. ...... 61 x x x x x x x = 
Paper and allied industries 
272 Asphalt roofing manufacturers .......040.se00 6 x x x x x x xX x 
TOC AD ei aipsere asslacernisieressieexcievslajeueyekejiialeserniere) eo Ge 285 x = x x x x x 
Metal fabricating industries 
303 Ornamental and architectural metal industry 244 4,303 321 9,746 29,649 1,465 78,223 157,365 78,869 
306 Hardware, tool and cutlery manufacturers ... 387 6,934 1,318 17,589 55,365 1,960 61,106 186,868 124,091 
Total... #22 ent ere 115) aie ste ste Da 2,097 54,595 6,806 130,559 421,347 21,778 996 ,024 2,028,923 1,027,099 
Machinery industries 
318 Office and store machinery manufacturers ... 23 3,256 680 7,580 26,680 702 83,763 170,395 86,314 
TOR PR Re T ctcectsteretareral ilove piste eee ete 5 504 31,154 1,941 69,146 240,381 9,299 658,929 1,300,802 649,284 
Electrical products industries 
935 Communications equipment manufacturers ..... 132 x x x x x x x * 
339 Manufacturers of miscellaneous electrical 107 2,982 2,958 12,285 31,937 1,397 92,182 184,458 90,099 
products, 
TOE a ertereusvecele een eteie eereierers aliens 454 x x x x >: x x x 
Non-metallic mineral products industries 
345 Gypsum products manufacturers .............. 3 414 - 894 2,854 1,090 7,419 22,372 13,582 
354 Mineral wool manufacturers) 0... ee... 6 x x x x x x x x 
355 Asbestos products manufacturers ............ 7 950 23 2,085 Tig SIM 761 10 ,463 30,379 18,966 
356 Glass and glass products manufacturers ..... 56 4,384 1,024 11,641 37,802 6,588 64,385 168,668 97,540 
3562 Glass products manufacturers .....,.,........ 50 ATA) 221 4,043 13,924 1522 46,203 88,267 40,888 
359 Other non-metallic mineral products indus- 14 x x x x x x x x 
tries. 
POC AL sms oe resetecrstsrosieverevetseaie eieietaleidistalelevelelele 535 17,430 1,412 41,150 132,194 39,770 262,109 670,748 373,573 
Chemical and chemical products industries 
370 Explosives and ammunition manufacturers .... 8 x x x x x Fe x x 
379 Other ichemicalindust ries ses esscerercese 185 x x x x x x x x 
3799 Other chemical industries, n.e.8. .......... 160 x oa x x x x D x 
Miscellaneous manufacturing industries 
381 Scientific and professional equipment manu- 305 x x x x x x x x 
facturers. 
3811 Instrument and related products manufactur- 83 x > x x x x x xe 
ers. 
384 Venetian blind manufacturers ............... 8 16 19 73 139 18 368 858 473 
3982 Candle; manufacturers: 2-2. ss css 4 7 9 33 x 8 155 308 145 
3983 Hair goods manufacturers ..2...,44:...5... uf x Fa x x x x x x 
3984 Artificial flowers and feathers manufactur- 10 55 42 207 394 11 757 167 SE 979 
ers. 
3985 Model and pattern manufacturers ........ 2 78 x x x x x x x x 
3996 Statuary, art goods, regalia and novelty 36 216 257 980 1997 58 3,104 8,120 4,879 
manufacturers. 
3997 Umbrella man EACEUTELS ee so doses se A 1 x x x x x x x x 
3998 Artificial Jee. manufacturers: 1... 2e. 9 56 - 128 349 128 147 1,548 1,266 
3999 Other miscellaneous industries ............. 37 396 406 1,686 3,789 183 TL IST 23,154 12,169 
TOLALNS Sem m anis es sb 2eme 2 305 x x x x x x x x 
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TABLEAU 8. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D’INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1970 
(Base: Classification type des industries, édition revisée de 1960) 
TS lt ct Pr ee ne md nn te A An M Pere ee Le EN ER QG LUN NOR AR RER 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 
: Pe | Cost of Ë 
“Rai UE SUCRES materials, Value of 
and partners TS À A 
3 Administrative, office and other Total employees haa ne Val 
Propriétaires et | non-manufocturing employees - a a = it a dded 
rire = Total des salariés or reser’. hottie gece 
hepa a eee Dore la Coût des Valeur des Valeur Groupe d'industries et industrie 
A ios Salaries matières, | livraisons ajoutée 
‘ L and des four- et autres 
With- | 
Number wages nitures | recettes 
Number! drawals | 
- - Male |Female| Salaries à pees et des HUE | 
MALE Preis 24 pase . Nombre Traitements chandises | 
. H ip Trait t et destinées | 
| vements ommes |Femmes|Traitements lire Se | 
| | revente Code 
$000 | number — nombre | $000 Î 3 = $000 al L ; i - 7 
Industrie des aliments et boissons 
x x x x x x x x x x Moulins. ap fardne 52 slsrsis less bicavie cieler 2. | 24 
x x x x x x x x x x Manufacturiers de céréales de table ........ 125 
Industrie textile 
2 x 132 99 1,556 15-9357 6,155 11,603 22,822 10,700 Eilature dep amlatney.y.ca sterols steele) sietarolsteletete 193 
- - 204 119 2,698 1,611 95537 12,497 27,921 15,664 Fabriques de tissus de laine ...,........... 197 
x x x x x x x x x x Industrie des linoléums et des tissus 219 
enduits, 
90 461 883 427 12,114 6,810 43,088 114,921 201,772 86,345 Industries textilles diverses. .........:..0. 229 
x x x x x x x x x = (LOG al Matersterctsscicrlersiatevelele slalelale stoteiate icicle verarevaiats 
Industrie du bois 

118 x 818 279 8,612 4,490 27,778 60, 288 108,904 47,265 Ateliers de portes, chassis et autres bois 2541 

ouvrés. 

x x x x x x x x x x Industries diverses du bois, n.c.a. ........ 2599 

Industrie du papier et produits connexes 
x re x x x x x x x x Manufacturiers de papier-toiture asphalté 272 
x x x x x x x x x x DOCAL ER reset nee so assereressseessns 
Industrie des produits métalliques 
89 5037 1214 468 14,396 6,306 44,044 86,366 167,107 80,556 Industrie des produits métalliques d'ar- 303 
: chitecture et d'ornement. 
84 x 1,477 710 20,100 10,439 75,465 84,137 214,499 1295852 Manufacturiers de quincaillerie, d'outils 306 
et de coutellerie. 
511 3,762 14,310 5,127 174,945 80,838 596,292 1,129,522 25192,635 1,058,761 TOCaleyepepeverersicestersetereietel siete els Avotsocounsadvad 
Industrie de la machinerie 
- = 55302 el 295 74,519 10,593 101, 200 118,117 470,442 351,798 Manufacturiers de machines de bureau et de 318 
magasin. 
53 381 16,245 4,780 200,086 54,120 440,467 815,134 15769,859 961,011 HOME 5 00 conocoudcconaceoe rte reims 
Industrie des appareils et du matériel 
| électriques 
x x ac x x x x x x x Manufacturiers de matériel de télécom- 335 
munication. 
7 x 1,814 707 21,845 8,461 53,782 116,005 213,832 96,829 Manufacturiers d'appareils électriques 339 
divers. 
x x ve x x x x x x x TOLAL eee eee ofereletehe'eroletelevetels SODA COGO 
Industrie des produits minéraux non 
métalliques 
- - 346 116 4,225 876 7,078 11,990 27,707 14,314 Manufacturiers de produits du gypse ........ 345 
x x x x x x x x Se x Manufacturiers de laine minérale ........... 354 
- = 325 133 4,188 1,431 11,565 19,661 42,397 21,740 Manufacturiers de produits en amiante ...... 355 
12 60 1,207 409 15,145 7,024 52,946 76,689 183,610 99,856 Manufacturiers de verre et d'articles en 356 
verre. 

12 60 508 198 7,084 2,642 21,007 53,167 95,977 41,776 Manufacturiers d'articles en verre ......... 3562 
x x x x x x x x x x Manufacturiers d'autres produits minéraux 359 
HORMÉEALITQUES reserver 

120 7022851288, 15595 61,837 25,905 194,031 315,204 735,561 385,456 TOEAL Hevepetersrcte oiareraretelars siete tevacsietetecsteterelararciaverers 

; Industrie chimique et des produits connexes 

x x x x x x me x x x Manufacturiers d'explosifs et de munitions 371 

x x x x x x x x x x Autres industries chimiques ................ 379 

x x x 7s x x < x x x Autres industries chimiques, n.c.a. ........ 3799 

Industries manufacturiéres diverses 

x x x x x x x x x x Manufacturiers d'instruments scientifiques 381 

et professionnels. 

x x x x x x x x x x Manufacturiers d'instruments et produits 3811 

connexes, 
4 x 15 7 127 55 265 378 868 472 Manufacturiers de stores vénitiens ......... 384 
2 x 1 - x 17 67 155 308 144 Manufacturiers de chandelles et cierges .... | 3982 

x x x x x x x x = oS Manufacturiers d'articles en cheveux ....... 3983 
3 x 18 5 180 120 574 886 1,964 1,034 Manufacturiers de fleurs et plumes arti- 3984 

ficielles. 

x x x x x x x x x x Manufacturiers de modéles et patrons ....... 3985 
9 60 66 38 801 577 2,798 3,853 8,980 4,968 Manufacturiers de statuettes, oeuvres 3996 

d'art, insignes et nouveautés. 

x x x x x x x x x x Manufacturiers de parapluies ........,.,.... 3997 
5 x 45 7 304 108 653 180 1,586 L272 Manufacturiers de glace artificielle ....... 3998 
8 x 243 161 3,149 1,206 6,937 14,438 28,091 13,709 Autres IndUSErTLes AÎver ses 0... s ciel c.clew e 2 3999 

x * x x x x x x x x TO Ca Lec EEE eee cerise eine eee secure 
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Disp. Cis 


Code 


101 
1011 
1012 
102 
103 
1031 
1032 
104 
105 
106 
107 
1071 
1072 
108 
1081 
1082 
1083 
1089 
109 
1091 
1092 
1093 
1094 


151 
153 


162 
1623 
1624 
1629 
165 


172 
174 
175 
179 


1792 
1799 


181 
182 
183 


1831 
1832 
184 
185 
1851 
1852 
186 
187 


1871 
1872 
188 

189 

1891 
1892 
1893 


1894 
1899 


APPENDIX — I — APPENDICE LT 


1970 REVISION OF THE STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) 


REVISION DE 1970 DE LA CLASSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES) 


Industry group and industry 


1 — FOOD AND BEVERAGE INDUSTRIES 

Meat and poultry products industries 
Slaughtering and meat processors 

Poultry processors 

Fish products industry 

Fruit and vegetable processing industries 


Fruit and vegetable canners and preservers 


Frozen fruit and vegetable processors 
Dairy products industry 


Flour and breakfast cereal products industry 


Feed industry 

Bakery products industries 
Biscuit manufacturers 

Bakeries 

Miscellaneous food industries 
Confectionery manufacturers 
Cane and beet sugar processors 
Vegetable oil mills 
Miscellaneous food processors, n.e.s. 
Beverage industries 

Soft drink manufacturers 
Distilleries 

Breweries 

Wineries 


2 — TOBACCO PRODUCTS INDUSTRIES 
Leaf tobacco processors 
Tobacco products manufacturers 


3 — RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


Rubber products industries 
Tire and tube manufacturers 
Rubber footwear manufacturers 


Miscellaneous rubber products manufacturers 


Plastics fabricating industry, n.e.s. 


4 — LEATHER INDUSTRIES 

Leather tanneries 

Shoe factories 

Leather glove factories 

Luggage, handbag and small leather goods 
manufacturers. 

Boot and shoe findings manufacturers 


Miscellaneous leather products manufacturers 


5 — TEXTILE INDUSTRIES 

Cotton yarn and cloth mills 

Wool yarn and cloth mills 

Man-made fibre, yarn and cloth mills 


Fibre and filament yarn manufacturers 

Throwsters, spun yarn and cloth mills 

Cordage and twine industry | 

Felt and fibre processing mills 

Fibre processing mills 

Pressed and punched felt mills 

Carpet, mat and rug industry 

Canvas products and cotton and jute bags 
industries. 

Cotton and jute bags manufacturers 

Canvas products manufacturers 

Automobile fabric accessories industry 

Miscellaneous textile industries 

Thread mills 

Narrow fabric mills 

Embroidery, pleating and hemstitching 
manufacturers, 

Textile dyeing and finishing plants 

Miscellaneous textile industries, n.e.s. 


Code 
de la 
Go A. Be 


101 
1011 
1012 
102 
103 
1031 
1032 
104 
105 
106 
107 
1071 
1072 
108 
1081 
1082 
1083 
1089 
109 
1091 
1092 
1693 
1094 


LS 
153 


162 
1623 
1624 
1629 
165 


172 
174 
175 
179 


1792 
1799 


181 
182 
183 


1831 
1832 
184 
185 
1851 
1852 
186 
187 


1871 
1872 
188 

189 

1891 
1892 
1893 


1894 
1899 


Groupe d'industries et industrie 


1 — INDUSTRIE DES ALIMENTS ET BOISSONS 

Industrie de la viande et de la volaille 

Abattage et conditionnement de la viande 
Conditionnement de la volaille 

Industrie de la transformation du poisson 
Préparation de fruits et de légumes 

Conserveries de fruits et de légumes 

Préparation de fruits et de légumes congelés 
Industrie laitière 

Meunerie et fabrication de céréales de table 
Fabrication d'aliments pour les animaux 
Boulangerie et pâtisserie (fabrication) 

Fabricants de biscuits 

Boulangeries 

Industries alimentaires diverses 

Fabricants de confiserie 

Traitement du sucre de canne et de betteraves 
Moulins à huile végétale 

Traitement de produits alimentaires divers, n.c.a. 
Industrie des boissons 
Fabricants de boissons 
Distilleries 
Brasseries 

Producteurs de vin 


gazeuses 


2 — INDUSTRIE DU TABAC 
Traitement du tabac en feuilles 
Fabricants de produits du tabac 


3 — INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIÈRE 
PLASTIQUE. 

Industrie des produits en caoutchouc 

Fabricants de pneus et de chambres à air 

Fabricants de chaussures en caoutchouc 

Fabricants de produits divers en caoutchouc 

Fabrication d'articles en matière plastique, n.c.a. 


& — INDUSTRIE DU CUIR 

Tanneries 

Fabriques de chaussures 

Fabriques de gants en cuir 

Fabricants de valises, sacs à main et menus articles 
en cuir. 

Fabricants d'accessoires pour bottes et chaussures 

Fabricants d'articles divers en cuir 


5 — INDUSTRIE TEXTILE 

Filature et tissage du coton 

Filature et tissage de la laine 

Fabrication de fibres, filés et tissus artificiels et 
synthétiques. 

Fabricants de filés de fibres et de filaments 

Moulinages, filatures et tissages 

Corderie et ficellerie (fabrication) 

Industrie du feutre et du traitement des fibres 

Usines de traitement de fibres 

Fabriques de feutre pressé et aéré 

Industrie des tapis, des carpettes et de la moquette 

Industrie des articles en grosse toile et des sacs de 
coton et de jute. 

Fabricants de sacs de coton et de jute 

Fabricants d'articles en grosse toile 

Industrie des accessoires en tissu pour l'automobile 

Industries textiles diverses 

Fabriques de fil 

Rubanerie (fabrication) 

Fabricants de broderie, plissage et ourlets à jour 


Usines de teinture et de finissage de textiles 
Industries textiles diverses, n.c.a. 


42 


DA Le Gre 
Code 


231 
239 
2394 
2392 


243 
2431 
2432 
244 
2441 
2442 
245 
246 
248 
249 
2491 
2492 
2499 


251 
2511 
2513 
257 
254 
2541 


2542 
2543 


256 
258 
259 
2591 
2592 
2593 
2599 


261 
2611 
2619 
264 
266 
268 


271 
272 
273 
2731 
2732 
2135 
274 


286 
287 


288 
289 


291 
292 
294 
295 
296 
297 


298 


1970 REVISION OF THE STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) — Continued 


REVISION DE 1970 DE LA CLASSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES) — suite 


Industry group and industry 


6 — KNITTING MILLS 

Hosiery mills 

Knitting mills (except hosiery mills) 
Knitted fabric manufacturers 

Other knitting mills 


7 — CLOTHING INDUSTRIES 

Men's clothing industries 

Men's clothing factories 

Men's clothing contractors 
Women's clothing industries 
Women's clothing factories 
Women's clothing contractors 
Children's clothing industry 

Fur goods industry 

Foundation garment industry 
Miscellaneous clothing industries 
Fabric glove manufacturers 

Hat and cap industry 
Miscellaneous clothing industries, n.e.s. 


8 — WOOD INDUSTRIES 

Sawmills, planing mills and shingle mills 
Shingle mills 

Sawmills and planing mills 

Veneer and plywood mills 

Sash, door and other millwork plants 

Sash, door and other millwork plants, n.e.s. 


Hardwood flooring plants 

Manufacturers of pre-fabricated buildings 
(woodframe construction). 

Wooden box factories 

Coffin and casket industry 

Miscellaneous wood industries 

Wood preservation industry 

Wood handles and turning industry 

Manufacturers of particle board 

Miscellaneous wood industries, n.e.s. 


9 — FURNITURE AND FIXTURE INDUSTRIES 
Household furniture manufacturers 
Furniture re-upholstery and repair shops 
Household furniture manufacturers, n.e.s. 
Office furniture manufacturers 


Miscellaneous furniture and fixtures manufacturers 


Electric lamp and shade manufacturers 


10 — PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 

Pulp and paper mills 

Asphalt roofing manufacturers 

Paper box and bag manufacturers 

Folding carton and set-up box manufacturers 
Corrugated box manufacturers 

Paper and plastic bag manufacturers 
Miscellaneous paper converters 


11 — PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 

Commercial printing 

Platemaking, typesetting and trade bindery 
industry. 

Publishing only 

Publishing and printing 


12 — PRIMARY METAL INDUSTRIES 

Iron and steel mills 

Steel pipe and tube mills 

Iron foundries 

Smelting and refining 

Aluminum rolling, casting and extruding 

Copper and copper alloy rolling, casting and 
extruding. 

Metal rolling, casting and extruding, n.e.s. 


Code 


de la 
CAVE" 


231 
259 
28021 
2992 


243 
2431 
2432 
244 
2441 
2442 
245 
246 
248 
249 
2491 
2492 
2499 


251 
2511 
2513 
252 
254 
2541 


2542 
2543 


256 
258 
259 
2591 
2592 
2593 
2599 


261 
2611 
2619 
264 
266 
268 


271 
272 
273 
2731 
2732 
2433 
274 


286 
287 


288 
289 


291 
292 
294 
295) 
296 
297 


298 


Groupe d'industries et industrie 


6 — BONNETERIE 

Industrie des bas et chaussettes 

Bonneterie (sauf fabrication de bas et chaussettes) 
Fabricants de tissu à mailles 

Autres fabricants de tricot 


7 — INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 

Industrie des vêtements pour hommes 

Usines de confection de vêtements pour hommes 
Confectionneurs à forfait de vêtements pour hommes 
Industrie des vêtements pour dames 

Usines de confection de vêtements pour dames 
Confectionneurs à forfait de vêtements pour dames 
Industrie des vêtements pour enfants 

Industrie des articles en fourrure 

Industrie des corsets et soutiens-gorge 
Industries diverses de l'habillement 

Fabricants de gants en tissu 

Industrie des chapeaux et casquettes 

Industries diverses du vêtement, n.c.a. 


8 — INDUSTRIE DU BOIS 

Scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux 
Usines de bardeaux 

Scieries et ateliers de rabotage 

Fabriques de placages et de contre-plaqués 

Industrie des portes, châssis et autres bois ouvrés 
Fabrication de portes, châssis et autres bois ouvrés, 


nca. 
Fabrication de parquets en bois dur 


Préfabrication de bâtiments (charpentes en bois) 


Fabriques de boîtes en bois 

Industrie des cercueils 

Industries diverses du bois 

Traitement protecteur du bois 

Fabrication de manches en bois et tournage sur bois 
Fabricants de panneaux agglomérés 

Industries diverses du bois, n.c.a. 


9 — INDUSTRIE DU MEUBLE ET DES ARTICLES D'AMEUBLEMENT 
Industrie des meubles de maison 

Réfection de rembourrage et réparation de meubles 
Industrie des meubles de maison, n.c.a. 

Industrie des meubles de bureau 

Industrie des articles d'ameublement divers 

Industrie des lampes électriques et des abat-jour 


10 — INDUSTRIE DU PAPIER ET ACTIVITÉS ANNEXES 
Usines de pâtes et papiers 

Fabricants de papier de couverture asphalté 
Fabricants de boîtes en carton et de sacs en papier 
Fabricants de cartons pliants et de boîtes montées 
Fabricants de boîtes en carton ondulé 

Fabricants de sacs en papier et en plastique 
Transformations diverses du papier 


11 — IMPRIMERIE, ÉDITION ET ACTIVITÉS ANNEXES 

Imprimerie commerciale 

Industrie du clichage, de la composition et de la 
reliure commerciale. 

Edition seulement 

Edition et impression 


12 — PREMIERE TRANSFORMATION DES ME TAUX 

Sidérurgie 

Fabriques de tubes et tuyaux d'acier 

Fonderies de fer 

Fonte et affinage 

Laminage, moulage et extrusion de 1'aluminium 

Laminage, moulage et extrusion du cuivre et de ses 
alliages. 

Laminage, moulage et extrusion des métaux, n.c.a. 
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1970 REVISION OF THE STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) — Continued 


REVISION DE 1970 DE LA CLASSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES) heurte 


SATC Code 
tase Industry group and industry de la Groupe d'industries et industrie 
C.AGE. 
13 — METAL FABRICATING INDUSTRIES (EXCEPT MACHINE- ie FABRICATION DE PRODUITS EN METAL (SAUF MACHINES ET 
RY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT INDUSTRIES) EQUIPEMENT DE TRANSPORT). 
301 Boiler and plate works 301 Industrie des chaudières et des plaques 
302 Fabricated structural metal industry 302 Fabrication d'éléments de charpente métallique 
303 Ornamental and architectural metal industry 303 Industrie des produits métalliques d'architecture et 
d'ornement, 
3031 Metal door and window manufacturers 3031 Fabricants de portes et fenêtres métalliques 
3039 Ornamental and architectural metal industry, 3039 Fabrication de produits métalliques d'architecture et 
n.e.S. d'ornement, n.c.a. 
304 Metal stamping, pressing and coating industry 304 Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revé- 
tement des métaux. 
3041 Metal coating industry 3041 Industrie du revêtement des métaux 
3042 Metal stamping and pressing industry 3042 Industrie de l'emboutissage et du matriçage des métaux 
305 Wire and wire products manufacturers 305 Industrie du fil métallique et de ses produits 
306 Hardware, tool and cutlery manufacturers 306 Fabricants de quincaillerie, d'outillage et de coutel- 
lerie, 
307 Heating equipment manufacturers 307 Fabricants d'appareils de chauffage 
308 Machine shops 308 Ateliers d'usinage 
309 Miscellaneous metal fabricating industries 309 Fabrication de produits métalliques divers 
14 — MACHINERY INDUSTRIES (EXCEPT ELECTRICAL 14 — FABRICATION DE MACHINES (SAUF ÉLECTRIQUES) 
MACHINERY ). 
311 Agricultural implement industry 311 Fabricants d'instruments aratoires 
315 Miscellaneous machinery and equipment 315 Fabricants de machines et d'équipement divers 
manufacturers. 
316 Commercial refrigeration and air conditioning 316 Fabricants d'équipement commercial de réfrigération et de 
equipment manufacturers. climatisation. 
318 Office and store machinery manufacturers 318 Fabricants de machines pour le bureau et le commerce 
15 — TRANSPORTATION EQUIPMENT INDUSTRIES 15 — FABRICATION D' EQUIPEMENT DE TRANSPORT 
374i Aircraft and aircraft parts manufacturers 321 Fabricants d'aéronefs et de piéces 
323 Motor vehicle manufacturers 323 Fabricants de véhicules automobiles 
324 Truck body and trailer manufacturers 324 Fabricants de carrosseries de camions et remorques 
3241 Truck body manufacturers 3241 Fabricants de carrosseries de camions 
3242 Non-commercial trailer manufacturers 3242 Fabricants de remorques à usage non commercial 
3243 Commercial trailer manufacturers 3243 | Fabricants de remorques à usage commercial 
325 Motor vehicle parts and accessories manufacturers 929 Fabricants de pièces et accessoires d'automobiles 
326 Railroad rolling stock industry 326 Fabricants de matériel ferroviaire roulant 
327 Shipbuilding and repair 327 Construction et réparation de navires 
328 Boatbuilding and repair 328 Construction et réparation d'embarcations 
529 Miscellaneous vehicle manufacturers 329 Fabricants de véhicules divers 
16 — ELECTRICAL PRODUCTS INDUSTRIES 16 — FABRICATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES 
el Manufacturers of small electrical appliances 331 Fabricants de petits appareils électriques 
332 Manufacturers of major appliances (electric 332 Fabricants de gros appareils (électriques ou non) 
and non-electric). 
333 Manufacturers of lighting fixtures 333 Fabricants d'appareils d'éclairage 
334 Manufacturers of household radio and television 334 Fabricants de radiorécepteurs et de téléviseurs ménagers 
receivers. 
335 Communications equipment manufacturers 335 Fabricants d'équipement de télécommunication 
336 ‘| Manufacturers of electrical industrial equipment 336 Fabricants d'équipement électrique industriel 
338 Manufacturers of electric wire and cable 338 Fabricants de fils et de cables électriques 
339 Manufacturers of miscellaneous electrical products 589 Fabricants de produits électriques divers 
3391 Battery manufacturers 3391 Fabricants d'accumulateurs 
3399 Manufacturers of miscellaneous electrical 3399 Fabricants de produits électriques divers, n.c.a. 
products, n.e.s. 
17 — NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS INDUSTRIES 17 — FABRICATION DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 
Sul Clay products manufacturers 951 Fabricants de produits en argile 
2511 Clay products manufacturers (from domestic clays) 3511 Fabricants de produits en argile (de provenance 
canadienne), 
9512 Clay products manufacturers (from imported clays) 3512 Fabricants de produits en argile (importée) 
352 Cement manufacturers 352 Fabricants de ciment 
353 Stone products manufacturers 353 Fabricants de produits en pierre 
354 Concrete products manufacturers 354 Fabricants de produits en béton 
3541 Concrete pipe manufacturers 3541 Fabricants de tuyaux en béton 
3542 Manufacturers of structural concrete products 3542 Fabricants d'éléments de structure en béton 
3549 Concrete products manufacturers, n.e.s. 3549 Fabricants de produits en béton, n.c.a. 
355 Ready-mix concrete manufacturers 355 Fabricants de béton préparé 
356 Glass and glass products manufacturers 356 Fabricants de verre et d'articles en verre 
3561 Glass manufacturers 3561 Fabricants de verre 
3562 Glass products manufacturers 3562 Fabricants d'articles en verre 
327 Abrasives manufacturers 357 Fabricants d'abrasifs 


358 Lime manufacturers 358 Fabricants de chaux 


44 


SiGe 
Code 


359 


3591 
3999 


365 
3651 
3652 
369 


572 
373 


374 
375 
376 
377 
378 
3781 
3782 


3783 


379 
3791 
3799 


391 
3911 
3912 
3913 
3914 
SOUS: 
592 
393 
3931 
3957 
397 
399 
3991 
3992 
3993 


3994 
3995 
3996 
3997 


3998 
3999 


1970 REVISION OF THE STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) — Concluded 


REVISION DE 1970 DE LA CLASSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (INDUSTRIES MANUFACTURIERES ) — fin 


Industry group and industry 


17 — NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
INDUSTRIES. — Conluded 


industries. 
Refractories manufacturers 


industries, n.e.s. 


Petroleum refineries 
Petroleum refining 


Miscellaneous petroleum and coal products 
industries, 


19 — CHEMICAL 
Manufacturers of mixed fertilizers 


Manufacturers 
Paint and varnish manufacturers 


Manufacturers of toilet preparations 

Manufacturers of industrial chemicals 

Manufacturers of pigments and dry colours 

Manufacturers of industrial chemicals 
(inorganic), n.e.s. 

Manufacturers of industrial chemicals 
(organic), n.e.s. 

Miscellaneous chemical industries 

Manufacturers of printing inks 

Miscellaneous chemical industries, n.e.s. 


Clock and watch manufacturers 


Ophthalmic goods manufacturers 
Dental laboratories 

Jewellery and silverware industry 
Sporting goods and toy industries 
Sporting goods manufacturers 

Toys and games manufacturers 
Signs and displays industry 


Broom, brush and mop manufacturers 

Button, buckle and fastener manufacturers 

Floor tile, linoleum and coated fabrics 
manufacturers. 

Sound recording and musical instrument 
manufacturers. 

Stamp and stencil (rubber and metal) 
manufacturers. 

Pen and pencil manufacturers 

Typewriter supplies manufacturers 

Fur dressing and dyeing 


Miscellaneous non-metallic mineral products 


Miscellaneous non-metallic mineral products 


18 — PETROLEUM AND COAL PRODUCTS INDUSTRIES 


Manufacturers of lubricating oils and greases 


AND CHEMICAL PRODUCTS INDUSTRIES 


Manufacturers of plastics and synthetic resins 


of pharmaceuticals and medicines 


Manufacturers of soap and cleaning compounds 


20 — MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 
Scientific and professional equipment industries 
Instrument and related products manufacturers 


Orthopaedic and surgical appliance manufacturers 


Miscellaneous manufacturing industries, n.e.s. 


Other miscellaneous manufacturing industries 


Groupe d'industries et industrie 


17 — FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON 
METALLIQUES. — fin 
Industrie des produits minéraux non métalliques divers 


Fabricants de produits réfractaires 
Industries des produits minéraux non métalliques divers, 
His Ciodis 


18 — FABRICATION DE PRODUITS DU PETROLE ET DU CHARBON 
Raffineries de pétrole 

Raffinage du pétrole 

Fabrication d'huiles et de graisses lubrifiantes 
Fabricants de dérivés divers du pétrole et du charbon 


19 — INDUSTRIE CHIMIQUE 

Fabricants d'engrais composés 

Fabricants de matiéres plastiques et de résines 
synthétiques. 

Fabricants de produits pharmaceutiques et de médicaments 

Fabricants de peintures et vernis 

Fabricants de savon et de produits de nettoyage 

Fabricants de produits de toilette 

Fabricants de produits chimiques industriels 

Fabricants de pigments et de colorants secs 

Fabricants de produits chimiques (inorganiques) 
industriels, n.c.a. 

Fabricants de produits chimiques (organiques) 
industriels, n.c.a. 

Fabricants de produits chimiques divers 

Fabricants d'encres d'imprimerie 

Fabricants de produits chimiques divers, n.c.a. 


20 — INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DIVERSES 

Fabrication de matériel scientifique et professionnel 

Fabricants d'instruments et de produits similaires 

Fabricants d'horloges et de montres 

Fabricants d'appareils orthopédiques et chirurgicaux 

Fabricants d'articles ophtalmiques 

Ateliers de mécanicien-dentiste 

Fabrication de bijouterie et d'orfèvrerie 

Fabrication d'articles de sport et de jouets 

Fabricants d'articles de sport 

Fabricants de jeux et de jouets 

Fabrication d'enseignes et d'étalages 

Industries manufacturières diverses, n.c.a. 

Fabricants de balais, de brosses et de balais à franges 

Fabricants de boutons, de boucles et d'agrafes 

Fabricants de carreaux, de dalles, de linoléum et de 
tissus enduits. 

Enregistrement du son et fabrication d'instruments 
de musique, 

Fabricants de tampons et de pochoirs (en caoutchouc 
ou en métal). 

Fabricants de stylos et de crayons 

Fabricants de fournitures pour la dactylographie 

Apprêtage et teinture de fourrure 

Autres industries manufacturières diverses 


Sra Gis 


Code 


101 
103 
105 
PVT 
112 
123 
124 
125 
128 
129 
HSE 
135 
155 
139 
141 
143 
145 
147 


IST 
153 


161 
163 
169 


172 
174 
175 
179 


1792 
1799 


183 
193 
197 
201 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
218 
219 
221 
223 
229 
2291 
2292 


2299 


231 
239 


243 
2431 
2432 
244 
2441 
2442 
245 
246 
247 


APPENDIX — II — APPENDICE 45 


REVISED 1960 VERSION OF THE STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) (1) 


VERSION REVISEE DE 1960 DE LA CLASSIFICATION TYPE DES INDUSTRIES (INDUSTRIES MANUFACTURIERES) (1) 


Industry group and industry 


1 — FOOD AND BEVERAGE INDUSTRIES 
Slaughtering and meat processors 
Poultry processors 

Dairy products industry 

Fish products industry 

Fruit and vegetable canners and preservers 
Feed manufacturers 

Flour mills 

Breakfast cereal manufacturers 
Biscuit manufacturers 

Bakeries 

Confectionery manufacturers 
Sugar refineries 

Vegetable oil mills 
Miscellaneous food industries 
Soft drink manufacturers 
Distilleries 

Breweries 

Wineries 


2 — TOBACCO PRODUCTS INDUSTRIES 
Leaf tobacco processing 
Tobacco products manufacturers 


3 — RUBBER INDUSTRIES 

Rubber footwear manufacturers 
Rubber tire and tube manufacturers 
Other rubber industries 


4 — LEATHER INDUSTRIES 

Leather tanneries 

Shoe factories 

Leather glove factories 

Luggage, handbag and small leather goods 
manufacturers. 

Boot and shoe findings manufacturers 

Miscellaneous leather products manufacturers 


5 — TEXTILE INDUSTRIES 

Cotton yarn and cloth mills 

Wool yarn mills 

Wool cloth mills 

Synthetic textile mills 

Fibre preparing mills 

Thread mills 

Cordage and twine industry 

Narrow fabric mills 

Pressed and punched felt mills 
Carpet, mat and rug industry 

Textile dyeing and finishing plants 
Linoleum and coated fabrics industry 
Canvas products industry 

Cotton and jute bag industry 
Miscellaneous textile industries 
Automobile fabric accessory manufacturers 


Embroidery, pleating and hemstitching manufac- 


turers. 
Miscellaneous textiles industry, n.e.s. 


6 — KNITTING MILLS 
Hosiery mills 
Other knitting mills 


7 — CLOTHING INDUSTRIES 

Men's clothing industry 

Men's clothing factories 

Men's clothing contractors 

Women's clothing factories and contractors 
Women's clothing factories 

Women's and children's clothing contractors 
Children's clothing factories 

Fur goods industry 

Hat and cap industry 


6509-30: 6-11-72, 1969 


101 
103 
105 
BI 
il 
123 
124 
125 
128 
129 
131 
155 
135 
139 
141 
143 
145 
147 


151 
155 


161 
163 
169 


172 
174 
175 
179 


1792 
1799 


183 
193 
197 
201 
21 
212 
213 
214 
215 
216 
218 
219 
221 
223 
229 
2291 
2292 


2299 


231 
239 


243 
2431 
2432 
244 
2441 
2442 
245 
246 
247 


Groupe d'industries et industrie 


1 — INDUSTRIE DES ALIMENTS ET BOISSONS 
Abattage et préparation de la viande 
Préparation de la volaille 

Industrie laitière 

Industrie du poisson 

Conserves et préparations de fruits et de légumes 
Manufacturiers d'aliments pour les animaux 
Moulins à farine 

Manufacturiers de céréales de tabie 
Manufacturiers de biscuits 

Boulangeries 

Manufacturiers de confiserie 

Raffineries de sucre 

Industrie des huiles végétales 

Industrie d'aliments divers 

Manufacturiers de boissons gazeuses 
Distilleries 

Brasseries 

Industrie du vin 


2 — INDUSTRIE DU TABAC 
Traitement du tabac en feuilles 
Manufacturiers de produits du tabac 


3 — INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 

Manufacturiers de chaussures en caoutchouc 
Manufacturiers de chambres à air et pneus 
Autres industries du caoutchouc 


4 — INDUSTRIE DU CUIR 

Tanneries 

Fabriques de chaussures 

Fabriques de gants, en cuir 

Manufacturiers de valises, sacs à main et menus 
articles, en cuir. 

Manufacturiers de crépins, en cuir 

Manufacturiers d'articles divers, en cuir 


5 — INDUSTRIE TEXTILE 

Fabriques de filés et de tissus de coton 

Filature de la laine 

Fabriques de tissus de laine 

Industrie des textiles synthétiques 

Préparation des fibres 

Fabrication du fil 

Industrie des cordes et ficelles 

Industrie des tissus étroits 

Industrie du feutre pressé et du feutre aéré 
Industrie des tapis et carpettes 

Teinture et apprét des textiles 

Industrie des linoléums et des tissus enduits 
Industrie de la grosse toile 

Industrie des sacs de coton et de jute 

Industries textiles diverses 

Manufacturiers d'accessoires d'automobile, en tissu 
Industrie des broderies, plissage et ourlets à jour 


Industrie des textiles divers, n.c.a. 
6 — BONNETERIE 


Industrie des 
Industrie des 


bas et chaussettes 
tricots (autres que bas et chaussettes) 


DU VETEMENT 

vétements d'hommes 

vétements d'hommes 

en confection pour hommes 

vétements de femmes et entrepreneurs 
Confection de vêtements de femmes 

Entrepreneurs en confection pour femmes et enfants 
Fabriques de vétements d'enfants 

Industrie des articles en fourrure 

Industrie des chapeaux et casquettes 


7 — INDUSTRIE 
Industrie des 
Confection de 
Entrepreneurs 
Confection de 
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VERSION REVISEE DE 1960 DE LA CLASSIFICATION TYPE DES INDUSTRIES (INDUSTRIES MANUFACTURIERES) suite 


SEC 


Code 


Industry group and industry 


248 
249 
2491 
2499 


251 
2511 
2513 
252 
254 


2541 
2542 
256 
258 
259 
2591 
2592 
2599 


261 
264 
266 
268 


ZT 
212 
273 
2731 
2732 
2733 
274 


286 
287 


288 
289 


291 
292 
294 
295 
296 
297 
298 


301 
302 


303 


304 


305 
306 
307 
308 
309 


Spal 
315 


7 — CLOTHING INDUSTRIES — Concluded 
Foundation garment industry 

Other clothing industries 

Fabric glove manufacturers 
Miscellaneous clothing industry, n.e.s. 


8 — WOOD INDUSTRIES 

Sawmills (including shingle mills) 

Shingle mills 

Sawmills and planing mills 

Veneer and plywood mills 

Sash, door and other millwork plants (including 
hardwood flooring). 

Sash, door and other millwork plants 

Hardwood flooring 

Wooden box factories 

Coffin and casket industry 

Miscellaneous wood industries 

Wood preservation 

Wood turning 

Miscellaneous wood industries, n.e.s. 


9 — FURNITURE AND FIXTURE INDUSTRIES 
Household furniture industry 

Office furniture industry 
Miscellaneous furniture industries 
Electric lamp and shade industry 


10 — PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 

Pulp and paper mills 

Asphalt roofing manufacturers 

Paper box and bag manufacturers 

Manufacturers of folding cartons and set-up boxes 
Manufacturers of corrugated boxes 

Paper and plastic bag manufacturers 

Miscellaneous paper converters 


11 — PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 
Commercial printing 
Platemaking, typesetting and trade bindery plants 


Publishing only 
Publishing and printing 


12 — PRIMARY METAL INDUSTRIES 

Iron and steel mills 

Steel pipe and tube mills 

Iron foundries 

Smelting and refining 

Aluminum rolling, casting and extruding 

Copper and alloy rolling, casting and extruding 
Metal rolling, casting and extruding, n.e.s. 


13 — METAL FABRICATING INDUSTRIES (EXCEPT MACHINE- 
RY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT INDUS- 
TRIES). 

Boiler and plate works 

Fabricated structural metal industry 


Ornamental and architectural metal industry 
Metal stamping, pressing and coating industry 


Wire and wire products manufacturers 
Hardware, tool and cutlery manufacturers 
Heating equipment manufacturers 

Machine shops 

Miscellaneous metal fabricating industries 


14 — MACHINERY INDUSTRIES (EXCEPT ELECTRICAL MA- 
CHINERY) . 
Agricultural implement industry 
Miscellaneous machinery and equipment manufac- 
turers. 


Code 
de la 


CET: 


248 
249 
2491 
2499 


251 
2511 
29113 
2972 
254 


2541 
2542 
256 
258 
259 
2591 
2592 
2599 


261 
264 
266 
268 


CA 
272 
273 
2731 
2732 
2733 
274 


286 
287 


288 
289 


291 
292 
294 
295 
296 
297 
298 


301 
302 


303 
304 


305 
306 
307 
308 
309 


311 
315 


Groupe d'industries et industrie 


7 — INDUSTRIE DU VÊTEMENT — fin 
Industrie des corsets et soutiens-gorge 
Autres industries du vêtement 
Manufacturiers de gants de tissu 
Industrie des vêtements divers, n.c.a. 


8 — INDUSTRIE DU BOIS 

Scieries (y compris moulins à bardeaux) 

Moulins à bardeaux 

Scieries et ateliers de rabotage 

Fabriques de placages et contre-plaqués 

Ateliers de portes, châssis et autres bois ouvrés 
(y compris industrie des parquets en bois dur). 

Ateliers de portes, châssis et autres bois ouvrés 

Industrie des parquets en bois dur 

Fabriques de boîtes en bois 

Industrie des cercueils 

Industries diverses du bois 

Industrie de la conservation du bois 

Tournage du bois 

Industries diverses du bois, n.c.a. 


9 — INDUSTRIE DU MEUBLE ET DES ARTICLES D'AMEUBLEMENT 
Industrie des meubles de maison 

Industrie des meubles de bureau 

Industries diverses du meuble 

Industrie des lampes électriques et des abat-jour 


10 — INDUSTRIE DU PAPIER ET PRODUITS CONNEXES 

Les usines de pates et papiers 

Manufacturiers de papier-toiture asphalté 
Manufacturiers de boites et sacs en papier 
Manufacturiers de cartons pliants et de boites montées 
Manufacturiers de boites en carton ondulé 
Manufacturiers de sacs en papier et en plastique 
Diverses transformations du papier 


11 — IMPRIMERIE, ÉDITION ET INDUSTRIES CONNEXES 

Imprimerie commerciale 

Ateliers de clichage, de composition et de reliure commer- 
ciale. 

Édition seulement 

Édition et impression 


12 — INDUSTRIE MÉTALLIQUE PRIMAIRE 

Industrie du fer et de l'acier 

Fabriques de tubes et tuyaux d'acier 

Fonderies de fer 

Fonte et affinage 

Laminage, moulage et refoulage de l'aluminium 
Laminage, moulage et refoulage du cuivre et alliages 
Laminage, moulage et refoulage des métaux, n.c.a. 


13 — INDUSTRIE DES PRODUITS MÉTALLIQUES (À L'EXCLUSION 
DES MACHINES ET DU MATÉRIEL DE TRANSPORT), 


Industrie des chaudières et des plaques 

Industrie de la fabrication des éléments de charpentes 
métalliques. 

Industrie des produits métalliques d'architecture et 
d'ornement. 

Industrie de l'estampage, du matriçage et du revêtement 
des métaux. 

Industrie du fil métallique et ses produits 

Manufacturiers de quincaillerie, d'outils et de coutellerie 

Manufacturiers d'appareils de chauffage 

Ateliers d'usinage 

Industrie des produits métalliques divers 


14 — INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF LE MATÉRIEL ÉLEC- 
TRIQUE). 

Manufacturiers de matériel agricole 

Manufacturiers de machines et matériel divers 


316 


318 


yal 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
529 


331 
332 


334 


335 
336 
337 
338 
339 


341 
343 
345 
347 
348 
351 
Sj lil 
3512 
352 
353 
354 
355 
356 
3561 
3562 
357 
559 


365 
3651 
3652 
369 


Sy 
372 
373 


374 
375 
376 
377 
378 
379 
3791 
3799 


381 


3811 
3812 
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Industry group and industry 


14 — MACHINERY INDUSTRIES (EXCEPT ELECTRICAL 
MACHINERY). — Concluded 
Commercial refrigeration and air conditioning 
equipment manufacturers. 
Office and store machinery manufacturers 


15 — TRANSPORTATION EQUIPMENT INDUSTRIES 

Aircraft and parts manufacturers 

Motor vehicle manufacturers 

Truck body and trailer manufacturers 

Motor vehicle parts and accessories manufacturers 
Railroad rolling stock industry 

Shipbuilding and repair 

Boatbuilding and repair 

Miscellaneous vehicle manufacturers 


16 — ELECTRICAL PRODUCTS INDUSTRIES 

Manufacturers of small electrical appliances 

Manufacturers of major appliances (electric and 
non-electric). 

Manufacturers of household radio and television 
receivers. 

Communications equipment manufacturers 

Manufacturers of electrical industrial equipment 

Battery manufacturers 

Manufacturers of electric wire and cable 

Manufacturers of miscellaneous electrical products 


17 — NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS INDUSTRIES 
Cement manufacturers 

Lime manufacturers 

Gypsum products manufacturers 

Concrete products manufacturers 

Ready-mix concrete manufacturers 

Clay products manufacturers 

Clay products manufacturers (from domestic clays) 
Clay products manufacturers (from imported clays) 
Refractories manufacturers 

Stone products manufacturers 

Mineral wool manufacturers 

Asbestos products manufacturers 

Glass and glass products manufacturers 

Glass manufacturers 

Glass products manufacturers 

Abrasives manufacturers 

Other non-metallic mineral products industries 


18 — PETROLEUM AND COAL PRODUCTS INDUSTRIES 
Petroleum refineries 

Petroleum refining 

Manufacturers of lubricating oils and greases 
Other petroleum and coal products industries 


19 — CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS INDUSTRIES 
Explosives and ammunition manufacturers 
Manufacturers of mixed fertilizers 
Manufacturers of plastics and synthetic resins 


Manufacturers of pharmaceuticals and medicines 
Paint and varnish manufacturers 

Manufacturers of soap and cleaning compounds 
Manufacturers of toilet preparations 
Manufacturers of industrial chemicals 

Other chemical industries 

Manufacturers of printing inks 

Other chemical industries, n.e.s. 


20 — MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 

Scientific and professional equipment manufac- 
turers. 

Instrument and related products manufacturers 

Clock and watch manufacturers 


325 
326 
927 
328 
329 


331 
332 


334 


585 
336 
337 
338 
339 


341 
343 
345 
347 
348 
351 
5511 
3512 
352 
553 
354 
555 
356 
3561 
3562 
357 
3559 


365 
3651 
3652 
369 


Sl 
372 
373 


374 
3775 
376 
5177 
378 
379 
3791 
3799 


381 


3811 
3812 


Groupe d'industries et industrie 


14 — INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF LE MATÉRIEL ÉLEC- 
TRIQUE). — fin 
Manufacturiers de matériel frigorifique et de condition- 
nement de l'air (pour le commerce). 
Manufacturiers de machines de bureau et de magasin 


15 — INDUSTRIE DU MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Manufacturiers d'avions et d'éléments 

Manufacturiers de véhicules automobiles 

Manufacturiers de carrosseries de camions et remorques 
Manufacturiers de pièces et accessoires d'automobiles 
Manufacturiers de matériel roulant de chemin de fer 
Construction et réparation de navires 

Construction et réparation d'embarcations 
Manufacturiers de véhicules divers 


16 — INDUSTRIE DES APPAREILS ET DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUES 
Manufacturiers de petits appareils électriques 
Manufacturiers de gros appareils (électriques ou non) 


Manufacturiers d'appareils électro-ménagers de radio et 
de télévision. 

Manufacturiers de matériel de télécommunication 

Manufacturiers de matériel électrique industriel 

Manufacturiers de batteries 

Manufacturiers de fils et câbles électriques 

Manufacturiers d'appareils électriques divers 


17 — INDUSTRIE DES PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 
Manufacturiers de ciment 

Manufacturiers de chaux 

Manufacturiers de produits du gypse 

Manufacturiers de produits en béton 

Industrie du béton préparé 

Manufacturiers de produits de l'argile 
Manufacturiers de produits de l'argile domestique 
Manufacturiers de produits de l'argile importée 
Manufacturiers de produits réfractaires 
Manufacturiers de produits en pierre 

Manufacturiers de laine minérale 

Manufacturiers de produits en amiante 

Manufacturiers de verre et d'articles en verre 
Manufacturiers de verre 

Manufacturiers d'articles en verre 

Manufacturiers d'abrasifs 

Manufacturiers d'autres produits minéraux non métalliques 


18 — INDUSTRIE DES DÉRIVÉS DU PÉTROLE ET DU CHARBON 
Raffineries de pétrole 

Raffinage du pétrole 

Manufacturiers d'huiles et graisses lubrifiantes 
Manufacturiers d'autres dérivés du pétrole et du charbon 


19 — INDUSTRIE CHIMIQUE ET DES PRODUITS CONNEXES 

Manufacturiers d'explosifs et de munitions 

Manufacturiers d'engrais mélangés 

Manufacturiers de matières plastiques et de résines syn- 
thétiques. 

Manufacturiers de produits médicinaux et pharmaceutiques 

Manufacturiers de peintures et vernis 

Manufacturiers de savons et de composés de nettoyage 

Manufacturiers de produits de toilette 

Manufacturiers de produits chimiques industriels 

Autres industries chimiques 

Manufacturiers d'encres d'imprimerie 

Autres industries chimiques, n.c.a. 


20 — INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DIVERSES 
Manufacturiers d'instruments scientifiques et professionnels 


Manufacturiers d'instruments et produits connexes 
Manufacturiers d'horloges et de montres 
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SIC 


Code 


3813 
3814 
3815 
382 
383 
384 
385 
595 
3931 
3932 
395 
597 
3981 
3982 
3983 
3984 
3985 
3986 


3988 
3989 
3995 
3996 


3997 
3998 
3999 


(1) As applied in the 1969 Census of Manufactures, reflecting limited modifications to three-digit industries and more exten- 


REVISED 1960 VERSION OF THE STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) — Concluded 


VERSION REVISÉE DE 1960 DE LA CLASSIFICATION TYPE DES INDUSTRIES (INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES) — fin 


Industry group and industry 


20 — MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES — 
Concluded 

Orthopaedic and surgical appliance manufacturers 

Ophthalmic goods manufacturers 

Dental laboratories 

Jewellery and silverware manufacturers 

Broom, brush and mop industry 

Venetian blind manufacturers 

Plastics fabricators, n.e.s. 

Sporting goods and toy industry 

Sporting goods industry 

Toys and games industry 

Fur dressing and dyeing industry 

Signs and displays industry 

Button, buckle and fastener industry 

Candle manufacturers 

Hair goods manufacturers 

Artificial flowers and feathers manufacturers 

Model and pattern manufacturers 

Musical instruments and sound recording industry 


Typewriter supplies manufacturers 
Pen and pencil manufacturers 


Stamp and stencil (rubber and metal) manufacturers 


Statuary, art goods, regalia and novelty manufac- 
turers. 

Umbrella manufacturers 

Artificial ice manufacturers 

Other miscellaneous industries 


Groupe d'industries et industrie 


20 — INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES — fin 


Manufacturiers d'appareils d'orthopédie et de chirurgie 
Manufacturiers d'articles d'ophtalmologie 

Laboratoires dentaires 

Manufacturiers de bijouterie et d'orfévrerie 


Industrie 


des balais, brosses et vadrouilles 


Manufacturiers de stores vénitiens 
Manufacturiers d'articles en matière plastique, n.c.a. 


Industrie 
Industrie 
Industrie 
Industrie 
Industrie 
Industrie 


des articles de sport et des jouets 

des articles de sport 

des jouets et jeux 

d'apprét et teinture de la fourrure 

des enseignes et étalages 

des boutons, boucles et boutons-pression 


Manufacturiers de chandelles et cierges 
Manufacturiers d'articles en cheveux 
Manufacturiers de fleurs et plumes artificielles 
Manufacturiers de modèles et patrons 


Industrie des instruments de musique et de l'enregistrement 


du son. 


Fabricants de fournitures de dactylotypes 
Fabricants de stylos et de crayons 


Manufacturiers d'estampes et stencils, caoutchouc et métal 
Manufacturiers de statuettes, oeuvres d'art, insignes et 


nouveautés. 
Manufacturiers de parapluies 
Manufacturiers de glace artificielle 
Autres industries diverses 


sive changes in four-digit industries since issuance of the 1960 revision of the Standard Industrial Classification 
Manual (Catalogue No. 12-501). — Telle qu'elle a été appliquée au recensement des manufactures de 1969, en tenant comp- 
te des modifications de portée restreinte apportées aux industries à trois chiffres et des changements plus importants 


apportés aux industries à quatre chiffres depuis la publication de l'édition revisée de 1960 du Manuel de la classifica- 


tion type des industries (n° 12-501F au catalogue). 


APPENDIX — III — APPENDICE ae 


COMPARISON OF THE 1970 VERSION WITH THE 1960 VERSION OF THE STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION 


LA CLASSIFICATION TYPE DES INDUSTRIES DE 1960 ET LA CLASSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE 1970 


101, 

101 

103 

111 

112 

112* 

112* 

105 

124, 125 

123 

128-129 

128 

129 

SMS SAS SE 
139 

SL 2491, 2499 

133 

135 

139 

141, 143, 145, 
147 

141 

143 

145 

147 


345.) 3545-355, 
359 


301 
302 365 
303, 3562* 3651 
303*, 3562* 3652 
303* 369 
304 
304% 
304% 372 
305 373 
306, 3985% 374 
307 IS 
308 376 
309 377 
378 
378% 
SL 378% 
Sls} 378% 
316 371579183799 
518,539; 3791 
37123799 


321 
323 381* 
324 3811* 
324% 3812 
324% 3813 
324% 3814 
325 3815 
326 382 
327 393 
328 3931 
329 3932 
397 
2100 2127288. 
331 384, 395, 
332 3981, 3982, 
339% 3983, 3984, 
334 3985*, 3986, 
335, 3811* 3988, 3989, 
336 3995, 3996, 
338 3997, 3998, 
337, 339% 3999 
337 383 
339% 3981 
219, 272% 
3986 
351 3995 
3511 3989 
3512 3988 
341 395 
353 384, 3982, 3983, 
347 3984, 3985*, 
347% 3996, 3997, 
347% 3998, 3999 
347% 
348 
356% 
3561 
3562* 
357 
343 
345, 352, 354, 
355, 359 
352 


151 
153 


T6063, L629 
163 
161 
169 
385 


172 
174 
175 
179 
1792 
1799 


183 

193, 

201 

201* 

201* 

213 

bite 215 

211 

215 

216 

211 223 

223 

221 

2291 

212, Pig oie; 
2292, 2299 

Pa 

214 

2292 

218 

2299 


* Denotes "part of''. — Signifie "partie de". 
Note: For further expianations of the revisions incorporated in the revised 1970 Standard Industrial Classification see the 
Standard Industrial Classification Manual, Revised 1970, Catalogue No. 12-501, Statistics Canada. — Nota: On trouvera 


d'autres renseignements concernant les modifications apportées à la classification des industries dans la version de 
1970 de la classification des activités économiques (n° 12-501F au catalogue de Statistique Canada). 
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EXPLANATORY NOTES 


The foilowme abbreviated notes deai oniy with salient points or 
selected mciusions or exclusions which might not be self-evident. De- 


Establisiment —Smuailest operating unit capable of reporting 
certam specified mout and output data: usuaily 2 piant or mil 


Cost of materais: and suppiies. fuei and dectricity — Generaily. 
comsmmotion of purchased items oniv. at laid-down cost. [nciudes inter- 


Vaise of stupments of goods of own manufacture — Goods 
made by reporting establishment. or for its account. from its own 
Mmateriais. net of discounts. returns. allowances. sales tax_ excise taxes 
and duties, retunmble containers. COMMON ar contract carers’ 
changes for outward transportation (but not of own carriers’ delivery 


rail Sas secre Coat ing oct a and an 


ee Net output as measured by grass autpur less pur- 
| nr Ve ci mme A me 
of awn manufacture pius net change im imventory af mods in 
process: and fimsited anods. less cost af materiais and supplies used. 
; Maine added, total activity- Consists af (1) value added. manufac- 
tunmg activity and (7) value added con-manufactumne activity. 
The latter is caicuiated by subtracting relevant commodity inputs 
from non-manufactunng revenues or output: these commodity 
mputs are net of the change in mventones of soads purchased for 
produced Gy awn work force for own use. revenue from product 
remtais, etc, but exciude non-gperating revenue aucit as real 


Empiovees, saiarres and wages — Saiarres and wages we reported 
deductions for income tax and emploves benefits and comprise 
man-hours pad (for reguiar work. overtime and paid leave) as weil 
bonuses, commssons, etc. paid to regular empiovees. Where shown. 
du and related workers classified to non-manufactunmg activity 
inde separately reported loggers, smpiovess on comsruction for own 
besnmng with the [970 Census outside meceworkers formerly 
det for certain industries are exciuded from ail empiovment totals 
¢ thew remuneration treated as contract work dome ow others. Sales 
dismbutrien empievees include ail personne! charged to sæiling 


Bead offices, cies offices and awuliary units — Included in the 
quai industry of the company’s largest acnwity_( The allecation of 
such umits to the major industry group level was discontinued 
ati the L 70 data). 


Inventones — Boek vaiue of owned inventory held im Canada, 
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NOTES EXPLICATIVES 


Les notes abrégées ci-après traitent seulement de points saillants ou de 
certaines extensions ou restrictions qui ne sont peut-être pas évidents. On 
peut se procurer sur demande les “Concepts et définitions” détaillés: voir 
P“Introduction” de ce rapport. 


Etablissement — La plus petite unité exploitante pouvant fournir cer- 
tanes données sur les intrants et les extrants; il s'agit ordinairement d’une 
usine où d'une fabrique. 3 

Coût des matières et fournitures, du combustible et de lélectri- 
cité — En général. consommation de produits achetés seulement, au prix 
livré. Comprend les transferts entre établissements d’une même entreprise, 
les travaux à forfait exécutés par des tiers. le carburant utilisé par les 
vehicules. 


Valeur des expéditions de marchandises de propre fabrication — Les 
produits fabriqués par l'établissement déclarant, ou pour son compte, à 
partir de matières lui appartenant. sans les rabais, les produits retournés, 
les allocations. la taxe de vente, les taxes et les droits d’accise, les contenants 
consignés, les frais d'enlèvement payés à des transporteurs publics ou sous 
contrat (mais y compris les frais du service de livraison de l'établissement 
même). Comprend les recettes du travail de réparation et du travail 
sur commande, les transferts à d’autres unités déclarantes de la même 
entreprise. les exportations, la valeur comptable des produits donnés 
en location par l'établissement. Les produits non vendus en consignation 
au Canada s'uoutent aux stocks. En ce qui concerne l’industrie de la fabri- 
cation d'éléments de charpente métallique, les fabricants d’aéronefs et de 
mèces, les fabricants de matériel ferroviaire roulant ainsi que l’industrie 
de l@ construction et réparation de navires, Ia valeur de la production 
remplace les expéditions dans les tableaux relatifs aux statistiques principales. 
En ce qui a trait aux établissements de fonte et d’affinage intégrés à des 
mines [a valeur des expéditions de produits extraits de minerais appartenant 
2 la mème société constituent des frais estimés de traitement à forfait qui 
sont imputés à la mine. 


Valeur ajoutée — L'extrant net, soit l’extrant brut moins la consom- 
mation des biens achetés. 

(a) Valeur ajoutée, activité manufacturière: valeur des expéditions de mar- 
chandises de propre fabrication, plus la variation nette des stocks de pro- 
duts em cours de fabrication et de produits finis, moins le coût des 
matières et des fournitures utilisées, du combustible et de l’électricité. 

(&) Valeur ajoutée, activité totale: réunit (1) [2 valeur ajoutée par l’activité 
manufactunère et (7) la valeur ajoutée par l’activité non manufacturière. 
On caicuie cette derniére em soustrayant les entrées de marchandises des 
recettes qu des extrants provenant de l'activité non manufacturière, après 
avoir soustrut de ces entrées la variation des stocks de produits achetés 
pour la revente. Les recettes provenant de l'activité non manufacturière 
comprennent les éléments d'actif dépréciables produits par la main- 
d'oeuvre de l'établissement pour [usage de l’établissement, les recettes de 
location de produits, etc. mais non les recettes autres que les recettes 
d'exploitation. comme les loyers d'immeubles. les dividendes, les intérêts. 


Empiovés. traitements et salaires — Les traitements et salaires sont 
déclarés avant les déductions au titre de l'impôt sur le revenu et des régimes 
de prévoyance des employés, ils comprennent les heureshomme payées 
(horure normal. heures supplémentaires et congés payés) ainsi que les 
gratifications, commissions, etc. versées aux employés réguliers. Les travail- 
leurs de la production et connexes classés dans l'activité non manufacturière 
comprennent des bücherons, les ouvriers de la construction pour le compte de 

l'établissement, etc. à où ds ont ête déciares séparément : à partir du recense- 
ment de 1970, les quvners à la pièce de l'extérieur autrefois classés dans 
certunes imdustmes ne sont plus compris dans [x statistique de l'emploi et 
leur remuneration a été prise en compte au titre des travaux à forfait exécutés 
gar des ters. Les employés à la vente et à la distribution comprennent 
l'ensemble du personnel imputé sur les frais de vente, certains chauffeurs, etc. 


Sièges sociaux. bureaux de vente et unités auxiliaires — Ils sont classés 
dans l'indusène qui représente l'activité principale de la société. (Le 
classement de certaines de ces umités au mveau des groupes a cessé à partir des 
données de 1970). 


Stacks — La valeur comptable des stocks possédés se trouvant au 
Canada, y compris les marchandises en transit ou en consignation. 
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SYMBOLS 
The following symbols are used where applicable: 


. . figures not available. 
.. figures not appropriate or not applicable. 
— nil or zero. 
-- amount too small to be expressed. 
P preliminary figures. 
T revised figures. 
X confidential to meet secrecy requirements of the Statistics 
Act. 
* includes head offices, sales offices and auxiliary units. 


REPORTS ON THE ANNUAL CENSUS 
OF MANUF ACTURES 


This report is one of the general, or all-industry, series 
presenting the results of the annual Census of Manufactures. The 
complete general series, containing principal statistics on individual 
industries and industry groups for all of Canada or its various 
geographical subdivisions, is as follows: 


SIGNES CONVENTIONNELS 


Les signes conventionnels suivants sont employés lorsqu’il y a 
lieu: 
. . nombres indisponibles. 
... n’ayant pas lieu de figurer. 
— néant ou zéro. 
-- nombres infimes. 
P nombres provisoires. 
T nombres rectifiés. 
X confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique 
relatives au secret. 
* comprend les siéges sociaux, bureaux de vente et unités auxiliaires. 


RAPPORTS CONCERNANT LE RECENSEMENT ANNUEL 
DES MANUFACTURES 


Le présent rapport fait partie de la série générale qui s’applique à 
toutes les industries et qui donne les résultats du recensement annuel 
des manufactures. Voici la série générale complète contenant les 
Statistiques principales sur chaque industrie en particulier et sur les 
groupes d'industries au Canada entier ou dans ses différentes sub- 


divisions géographiques: 
Catalogue TS OR ae ot ee eee 


number 
= Title 
Numéro 
de 
catalogue 


EE ee M ee eee 


General Review of the Manufacturing Industries of Canada 
31-203 Volume I: Industries by Province 
31-201 Volume Il: Supplementary Data and Analyses 


Geographical Reports 


31-204 Manufacturing Industries of Canada: Atlantic Provinces 

31-205 Manufacturing Industries of Canada: Quebec 

31-206 Manufacturing Industries of Canada: Ontario 

31-207 Manufacturing Industries of Canada: Prairie Provinces 

31-208 Manufacturing Industries of Canada: British Columbia, 
Yukon and Northwest Territories 

31-209 Manufacturing Industries of Canada: Geographical Distri- 
bution! 


Industrial Organization Reports 


31-210 Manufacturing Industries of Canada: Type of Organization 
and Size of Establishment 


Commodity Reports 


31-211 Products Shipped by Canadian Manufacturers 
31-212 Consumption of Containers and Other Packaging Supplies 
by the Manufacturing Industries 


! Principal Statistics of industries for economic regions, counties 
or census divisions, Census Metropolitan Areas and municipalities. 


In addition to these general reports, some 120 annual 
reports on individual industries contain quantities and values of 
products shipped and of materials used by the individual industry 
as well as some of the principal statistics carried in the general 
reports and certain additional industry information. 


A preliminary bulletin is issued for virtually every industry 
and for most general reports and is sent automatically to 
subscribers to the relevant report; the entire series of preliminary 
bulletins may also be subscribed to as a set ($3.50 for the 1972 
Census of Manufactures). 


| A list of all the reports on the Census of Manufactures is 
included in the bureau’s Subscription Order Form, obtainable on 


request from the Publications Distribution Unit, Statistics Canada, 
Ottawa. 
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Titre 


Industries manufacturiéres du Canada: revue générale 
31-203 Volume I: Industries par province 
31-201 Volume II: Données et analyses supplémentaires 


Rapports géographiques 

31-204 Industries manufacturiéres du Canada: provinces de l’Atlanti- 
que 

31-205 Industries manufacturiéres du Canada: Québec 

31-206 Industries manufacturiéres du Canada: Ontario 

31-207 Industries manufacturières du Canada: provinces des Prairies 

31-208 Industries manufacturières du Canada: Colombie-Britannique, 
Yukon et Territoires du Nord-Ouest 

31-209 Industries manufacturières du Canada: Répartition géographi- 
quel 


Rapports sur l’organisation industrielle 


31-210 Industries manufacturières du Canada: forme d'organisation et 
taille des établissements 


Rapports sur les marchandises 


31-211 Produits livrés par les fabricants canadiens 
31-212 Consommation de contenants et autres matières d’emballage, 
par industrie manufacturière 


1 Statistiques principales sur les industries pour les régions économiques, les 
comtés ou divisions de recensement, les régions métropolitaines de recensement et 
les municipalités. 


En plus de ces rapports généraux, il existe quelque 120 publica- 
tions annuelles sur des industries particulières; celles-ci contiennent les 
données suivantes: quantité et valeur des produits livrés et des matières 
utilisées par chaque industrie, certaines des statistiques principales 
publiées dans les rapports généraux et certaines données supplémen- 
taires sur chaque industrie. 


On publie un bulletin provisoire sur pratiquement chaque 
industrie et pour la plupart des rapports généraux; ces bulletins 
provisoires sont envoyés automatiquement aux abonnés aux rapports 
définitifs pertinents. On peut également s’abonner en bloc à la série de 
bulletins provisoires ($3.50 pour le recensement des manufactures de 
1972). 


Le bulletin d'abonnement contient une liste de toutes les publica- 
tions du recensement des manufactures: on peut obtenir le bulletin 
d'abonnement en en faisant la demande à Distribution des publications, 
Statistique Canada, Ottawa. 


TABLE OF CONTENTS 
ATMEL ICLION LIN ces dis) sc Shafer eae eae als 
Pasnuents (and: tables) -rrcserar erste 6 2 
Table 


1. Selected Principal Statistics of the Manufac- 


turing Industries 493119710568... 


. Percentage Change in Selected Principal Sta- 
tistics of the Manufacturing Industries, by 
Province and Industry Group, 1970 

FORO Tae de eke Ne UT dar 


. Principal Statistics of the Manufacturing In- 
dustries, by Province, 1967-1971 ........ 


. Principal Statistics by Industry Group, 1970- 
«SS Alb cor ony ORES AE ACR ae HOPES PSUR AA een CET 


. Principal Statistics by Industry Group, 1967- 
1971 (Basis: Revised 1960 Standard 
Industrial Classification). 227). 6.5.5 


. Selected Principal Statistics on Manufacturing 
Activity of the Leading Industries Ranked 
by Value of Shipments of Goods of Own 
Manufacture 197 LR SARR SE CET 


. Selected Principal Statistics on Total Activi- 
ty of the Leading Industries Ranked by 
Total Value Added, 1971 ...... eee 


. Principal Statistics by Industry Group and 
IG UStEY LOTS ARR « Rests LT 


Appendix 


1970 Revision of the Standard Industrial 


Classification (Manufacturing Industries) . . 


Explanatory Notes (Inside back cover) 


25 


Introduction 


Faits saillants (et tableaux) 


TABLE DES MATIERES 


Tableau 


1. Certaines statistiques principales des industries 
manufacturiéres, 1931-1971 ............. 


. Variation proportionnelle de certaines statisti- 


ques principales des industries manufactu- 
riéres, par province et groupe d’industries, 


197045) 97 Tee eh, acl ages oss in aha ens ete 


. Statistiques principales des industries manufac- 
turiéres, par province, 1967-1971 ......... 


. Statistiques principales par groupe d’industries, 
[97021971 Fenn eee terete Te 


. Statistiques principales par groupe d’industries, 


1967-1971 (Base: Classification type des 


industries, édition revisée de 1960) ........ 


. Certaines statistiques principales de l’activité 


manufacturière des principales industries 
classées suivant la valeur des livraisons de 


produits de propre fabrication, 1971 ....... 


. Certaines statistiques principales de l’activité 


totale des principales industries classées 


suivant la valeur totale ajoutée, 1971 ...... 


. Statistiques principales par groupe d’industries 
etindustrie, 197. ee bee 


she ne ele ee see) 6 70) 61 816), '6..6: (8! 6, 6: (6) 6): 6) ©) (6) 818! 16.0) 10. 


ee ee 


Appendice 


Révision de 1970 de la Classification des activités 
économiques (Industries manufacturières) ..... 25 


Notes explicatives (Intérieur de la couverture arrière) 


4 


TP? ty 
{ 
‘+ 
FPE A, 
\ ‘ GES TOUR 
F " Da 7 
i \ 4 116 L 
% j x ty | a) > à A rye Hu 67 + 
i Sen) eus 
: sel : 4, mel aie Tr RO 
j 6 Of 19 sortit 
À ‘ ¢ i ae A ar , 
| «40 + SMUVOTE 
i ' LS re 
a eel {TOE ay 
» 
* ti : 
' void 
. 
| 46h, 
‘ twa ey 
4 ¢ 
' 
EL. ras 
: : - ie 
| te? 
' om 
i-~ + 
: 
Cu] x i 
1 Wi 
; ) ute bo 
ab 5 > = i 
~ 4 
: > 
Jb » 
| 3 P ni leant 
i , £ asia, 
CT rn é i 
: ’ LoritettlnÀ vas 
? 
; 
: ' LL ; 
4 Tr 
: i \ ‘ 
‘ 
1» irs 
‘ ti : 
vb sf puit 1 
A ' ML i i; æ 4 me) ad + i? 
if (sel. 100 lug coy Fi "+ ë ur 
ied + PACE de ; i ew 4 
FAURUDN} sun mONQN reat ENT iets 
7] a 
, ry ] j ) 5 \ if \à L M I 
f , wr * LS. fl ea. ei 3 um) LU Vrst 
‘ i ¢ j iv { pu 7 P 7 7 i 
1 A TM Va. 410) > ~ 0 MELLE FORTE "+ 


r » ¥ 
teen ChE Tie en , h 
APE a ta nob Clan j | a abe mor = | ar roto 


4 du "ART j Bere, als Cage, 
nl , 7 


INDEXES OF SELECTED ECONOMIC STATISTICS, ONTARIO,1961-71 
INDICES DE CERTAINES STATISTIQUES ÉCONOMIQUES, ONTARIO, 1961-71 


1961=100 
13 POPULATION AND LABOUR FORCE BU INCOME 
POPULATION ET POPULATION ACTIVE | à REVENU if 
LOUIS — 280 — Er 
L507— — a, + 
Census of Manufactures eek Personal Income 
Total employed Revenu personnel 
ae! Rec t d Lui 
140 ey Se es 
effectifs occupés y, Census of Manufactures 
7 Salaries and Wages 
90° stole heise an a 190 — Rémunérations selon LR 
Hep ate Die se ae + pte le recensement des 
ST = / manufactures 
i> or Opulation CUS N / HT PGO — “ ———- — 
ue 7 bent 
Zz Farm Cash Receipts 
oO Population 9. Oa Recettes monétaires 
agricoles 
100 100 
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
380 CAPITAL EXPENDITURES ete WHOLESALE AND RETAIL SALES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS VENTES DE GROS ET DE DÉTAIL 
340 — — 340 — — 
300 — a. 300 — New Motor re 
Housing (!) Vehicle Sales(3) 
Kao sen : Ventes de véhicules 
260 .— Logement" PER" 260 — automobiles neufs(3) — 
Machinery and Equipment ~ 7. te 
Machines et matériel BY, MES Canadian made T.V. Sets(2) : 
i? a 220 — Téléviseurs de lactée te 
fabrication canadienne(2)." * :} 
iso — LE % CE 
oar 
140 — 


O - 
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 


Total Retail Trade 
Total du commerce de détail 


O 
1961 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 


(1) Also Included in Construction. — Compris également dans la construction. 


(2) Number of Sets.— Nombre d'appareils. 


(3) Dollar Values Used.— On a utilisé les valeurs en dollars. 


Note: All Dollar Indexes Calculated from Current Dollar Data.— Nota: Tous les indices en dollars ont été calcules 


à partir des données en dollars courants. 


INPUTS OF MANUFACTURING INDUSTRIES, ONTARIO 1971 
ENTRÉES DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES DE L'ONTARIO 1971 


Total Salaries 
and Wages 
20.6% 
Total des 
Rémunérations 


5 Other. inputs À 
EES 20.3% HA 
nei: Autres entrées 2: 


Cost of Fuel and Electricity 
LSe 


Coût du combustible 
et de l'électricité 


INDEXES OF CAPITAL EXPENDITURES AND PRODUCTION, MANUFACTURING 
INDUSTRIES, ONTARIO ,1961—71 
INDICES DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS ET DE LA PRODUCTION DANS LES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DE L'ONTARIO 11906171 
1961=100 
| 400 


400 
Expenditure on Construction 
Dépenses de construction 
300 


300 Expenditure on Machinery TK 
and equipment PR 
“~~ Jo AN 
a 200 


Dépenses en machines 
et matériel PR SRE Un 
Nr Total Value Added 
rte D ce Valeur ajoutée totale 
100 100 
O 
68 69 70 11 72 


63 64 65 66 67 


1961 62 
Note: All Indexes Calculated from Current Dollar Data.— Nota: Tous les indices ont été calculés 


à. partir des données en dollars courants. 


INTRODUCTION 


1970 Revision of the Standard Industrial Classification 


The basic data for this report have been compiled 
according to the 1970 revision of the Standard 
Industrial Classification.! All historical comparisons 
with years prior to 1970 are made on the basis of the 
1960 revision of the Standard Industrial Classification. 
In addition, a supplementary table (Table 5) shows 
1971 data for industry groups compiled according to 
the 1960 revision of the S.I.C. 


For a fuller explanation of the implementation of 
the 1970 revision of the Standard Industrial 
Classification see the introduction to the 1970 issue of 
this report or the General Review of the Manufacturing 
Industries of Canada, Volume I. 


Short Forms 


As part of a continuing effort to reduce the 
response burden on smaller establishments, the “short 
form” or abbreviated questionnaire which is mailed to 
small establishments were redesigned starting with the 
1970 Census of Manufactures. Changes included: 


(a) Replacement of the previous request for the 


cost of materials and supplies used by the . 


expense item, “materials, supplies, services, 
etc.”. This inclusion of services, which were 
previously excluded, resulted in a significantly 
larger figure in the typical case; however, the 
resulting totals for the short forms in an 
industry are included in tabulations in the 
principal statistics “cost of materials and 
supplies used—manufacturing activity”. As this 
item is deducted from the value of production 
in calculating value added, the tendency has 
been to decrease value added by manufacturing 
activity for short form respondents. This 
naturally also has a similar effect on value 
added by total activity. (Some analysis of the 
effect of this change on value added is planned 
for Volume II of this report.) 


(b) Omission of the request for the average number 
of employees during the year. Instead, the 
bureau estimated the number of employees 
from the payroll reported on each short-form 
questionnaire. In addition, all such estimated 


71 Statistics Canada: Standard Industrial Classification 
Manual, Revised, 1970, Catalogue 12-501. 


Révision de 1970 de la Classification des activités 
économiques 


Les données de base de cette publication ont été 
compilées en fonction de la révision de 1970 de la 
Classification des activités économiques!.Toutes les 
comparaisons chronologiques avec les années antérieures 
a 1970 sont fondées sur la révision de 1960 de la 
Classification type des industries. De plus, un tableau 
supplémentaire (Tableau 5) présente lesdonnées de 1971 
sur certains groupes d’activité, compilées en fonction de 
la révision de 1960 de la C.T.I. 


Pour plus d’explications concernant l’application 
de la révision de 1970 de la Classification des activités 
économiques, voir l’introduction de l’édition de 1970 de 
cette publication ou Industries manufacturiéres du 
Canada: revue générale, Volume I. 


Formules abrégées 


Afin de poursuivre leffort visant à réduire le 
fardeau que les déclarations imposent aux petits 
établissements, on a repensé la conception des “formules 
abrégées” envoyées aux petits établissements, à partir du 
recensement des Manufactures de 1970. Ces change- 
ments comprenaient entre autres: 


(a) Le remplacement de l’ancienne question sur le 
coût des matières et fournitures utilisées par le 
poste de dépense “matières, fournitures, services, 
etc.”. Le fait que l’on ait ainsi inclus les services, 
exclus des formule précédentes, s’est traduit dans 
la généralité par un accroissement sensible de ce 
poste de dépense. Cependant, les totaux obtenus 
par les formules abrégées pour une industrie sont 
pris en compte dans les tableaux des statistiques 
principales à la rubrique “coût des matières et 
fournitures utilisées, activité manufacturière”. Ce 
poste étant déduit de la valeur de la production 
lors du calcul de la valeur ajoutée, on est 
généralement en présence d’une réduction de la 
valeur ajoutée par l’activité manufacturière des 
enquêtés produisant une déclaration abrégée. 
Ceci a évidemment influé de façon similaire sur la 
valeur ajoutée, par l’activité totale. (On trouvera 
une analyse partielle de l’effet de ce changement 
sur la valeur ajoutée au Volume II de cette 
publication.) 


(b) L’abandon de la question concernant le nombre 
moyen de salariés pendant l’année. En lieu et 
place, Statistique Canada a évalué le nombre de 
salariés d’après les rémunérations déclarées sur 
chaque questionnaire abrégé. En outre, ces 


1 Classification des activités économiques, révisée, 1970 
catalogue 12-501F de Statistique Canada. 
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employees and the corresponding payroll were 
included in “production and related workers — 
manufacturing activity”. (The 1969 short form 
had requested “administrative, sales and office 
and other non-manufacturing employees” and 
“employees in manufacturing operations as two 
separate categories; only the latter were 
tabulated as “production and related workers — 
manufacturing activity’’.) 


(c) Only one revenue item was requested, 
‘‘revenue-exclude interest and dividends 
received”. As the amount of non-manufacturing 
revenue in small establishments is not large 
relative to total revenues, all revenue was 
entered into Census results as value of 
shipments of goods of own manufacture. This is 
a change from the 1969 short form, which 
requested three revenue items, “total value of 
shipments of goods of own manufacture”, 
“amount received in payment for work done on 
materials and products owned by other 
establishments”, and “all other revenue (except 
rent, interest and dividends)”; the first two 
categories were treated as value of shipments of 

goods of own manufacture in compiling Census 
aggregates. 


(d) Because “materials, supplies and services, etc.” 
requested include the cost of fuel and 
electricity purchased, the former practice of 
estimating an amount for short forms to be 
included in the industry aggregates for cost of 
fuel and electricity used was discontinued. This, 
in principle and to a varying extent in practice, 
has the effect of tending to lower the level of 
this input item in relation to the over-all output 
of an industry. 


The respondent’s value of shipments in the 
previous year is used as a general guideline for 
determining which respondents should receive the 
‘‘short form”, with data needs for adequate 
measurement of industry aggregates being a prime 
consideration in selecting this “threshold” for an 
industry. The threshold or cut-off value of shipments 
used is subject to variation not only between industries 
but between provinces within some industries. In some 
industries the threshold for use of the short form was 
raised in 1969. 


effectifs estimatifs et les rémunérations 
correspondantes ont été pris en compte 4 la 
rubrique “travailleurs de la production et 
assimilés, activité manufacturière”. (La formule 
abrégée de 1969 prévoyait les deux catégories 
distinctes suivantes: employés d’administration, 
de ventes, et de bureau et autres employés hors 
fabrication, et employés s’occupant de 
fabrication; seuls ces derniers étaient groupés 
sous la rubrique ‘travailleurs de la production et 
assimilés, activité manufacturiére’’.) 


(c) On a posé une seule question sur les recettes, a 
savoir: “recettes, sauf intéréts et dividendes 
reçus”. Comme le montant des recettes 
provenant de l’activité non manufacturière est 
loin d’être important comparativement au total 
des recettes dans les petits établissements, toutes 
les recettes étaient attribuées à la valeur des 
livraisons de produits de propre fabrication à 
l’occasion du recensement. Ceci constitue donc 
un changement par rapport à la formule abrégée 
de 1969 qui posait trois questions sur les recettes 
et cherchait à connaître la valeur totale des 
livraisons de produits de propre fabrication, la 
somme reçue en rétribution du travail exécuté sur 
les matières et produits appartenant à d’autres 
établissements et toutes les autres recettes (sauf 
recettes de location, intérêts et dividendes). Les 
deux premières rubriques étaient prises en 
compte dans la valeur des livraisons de produits 
de propre fabrication lors du calcul des agrégats 
de recensement. 


(d) Comme les ‘matières, fournitures et services, 
etc.” que l’on demande de déclarer comprennent 
le coût du combustible et de l’électricité achetés, 
l’ancienne méthode qui consistait pour les 
formules abrégées à évaluer un montant devant 
par la suite être inclus dans les agrégats industriels 
au titre de “coût du combustible et de 
l'électricité utilisés” a été abandonnée. En théorie 
et dans une certaine mesure également en 
pratique, ceci a pour effet de favoriser une 
réduction en importance de cette entrée par 
rapport à l’ensemble des sorties d’une industrie. 


La valeur des livraisons de l’établissement enquêté 
au cours de l’année précédente est le repère qui permet 
de déterminer quels enquétés doivent recevoir la formule 
abrégée, le besoin d’une mesure statistique adéquate des 
agrégats d’une industrie étant à cet égard déterminant 
pour le choix de ce “seuil” pour une industrie donnée. 
Le seuil ou la limite en ce qui concerne les livraisons peut 
varier non seulement d’une industrie à l’autre mais aussi 
selon la répartition provinciale de certaines industries. En 
1969, le seuil d’utilisation de la formule abrégée a été 
haussé pour quelques industries. 
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Additivity of Tables 


The user is cautioned against adding data from 
Table 8 in a manner resulting in double counting. For 
selected three-digit industries, both the three-digit 
totals and their constituent four-digit totals are shown. 
The principal purpose for this is to make more 
information available within confidentiality 
requirements of the Statistics Act. 


For example, two four-digit industries within a 
three-digit classification for a particular province might 
be confidential. Thus, the user could not add up the 
four-digit data to obtain the three-digit total. 
Therefore, if the latter is not confidential, publishing 
data for both levels of industrial aggregation. makes 
more information available. 


Establishment Reclassification 


As a continuing policy, establishments are 
examined each year to ensure that they are classified to 
their proper industry according to the Standard 
Industrial Classification. When it is found that an 
establishment has changed its activity so that it more 
properly fits another industry’s description, it is then 
reclassified or transferred to that industry 
classification. 


More Recent Data 


A summary report of this nature is necessari'v 
less up-to-date than the preliminary bulletins _. we 
reports on individual industries, issued one by one as 
data on particular industries become complete for the 
current Census of Manufactures. That is, data for many 
industries can usually be obtained for a later year than 
shown in this report. In addition, a preliminary bulletin 
relating to the contents of this report, and giving 
industry group totals for provinces, is mailed to all 
subscribers to this report as well as to subscribers to the 
entire series of preliminary bulletins of the Census of 
Manufactures. 


Estimates of value of shipments of goods of own 
manufacture, together with selected other data, are 
published monthly for 87 three-digit or four-digit 
manufacturing industries or combinations of industries. 
These appear in Cat. 31-001, “Inventories, Shipments 
and Orders in Manufacturing Industries’, along with 


Caractére additif des tableaux 


Lutilisateur devra veiller à ne pas compter 
certaines données en double en additionnant les données 
du tableau 8. Pour certaines industries à trois chiffres, le 
tableau comporte à la fois le total des industries à trois 
chiffres et le total de chacun de ses éléments à quatre 
chiffres. Le but principal de cet état de choses est de 
mettre davantage de renseignements à la disposition de 
l'utilisateur tout en respectant les exigences de 
confidentialité de la Loi sur la statistique. 


Par exemple, les données se rapportant à deux 
industries à quatre chiffres dans un groupe à trois chiffres 
pour une province particulière peuvent fort bien être 
confidentielles. Ainsi, l’utilisateur ne pourrait obtenir par 
addition des données des industries à quatre chiffres le 
total de l’industrie à trois chiffres. Lorsque, par 
conséquent, ce dernier total n’est pas confidentiel, la 
publication des données pour les deux niveaux 
d’agrégation industrielle fournit davantage de 
renseignements à l’utilisateur. 


Reclassification des établissements 


Suivant la ligne de conduite établie, on ré-examine, 
chaque année le classement des établissements afin de 
s’assurer qu’il correspond bien à leur activité économique 
définie par la Classification des activités économiques. 
Lorsqu'on découvre qu’un établissement a changé 
d’activité et qu’ainsi il répond davantage à une autre 
description, on le reclasse ou le reporte à la branche 
appropriée. 


Données plus récentes 


Un document récapitulatif comme celui-ci ne peut 
évidemment pas donner de statistiques aussi récentes que 
celles figurant dans les bulletins provisoires ou les 
publications consacrées aux industries individuelles 
publiés au fur et à mesure que les données du 
recensement des manufactures pour une industrie donnée 
sont complétées. Cela signifie que l’on peut généralement 
obtenir des statistiques sur de nombreuses industries 
pour une année ultérieure à celle de la présente 
publication. En outre, un bulletin provisoire qui traite 
des mêmes sujets que la présente publication et qui 
donne par province les totaux pour chaque groupe 
d’industries est expédié par la poste à tous les abonnés de 
la présente publication ainsi qu’aux abonnés de la série 
complète des bulletins provisoires du recensement des 
manufactures. 


On publie chaque mois, des estimations de la valeur 
des livraisons de produits de propre fabrication, ainsi que 
certaines autres données, pour 87 industries ou 
combinaisons d’industries manufacturières à trois ou 
quatre chiffres. Ces données sont présentées dans le 
catalogue n° 31-001, “Stocks, expéditions et commandes 
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such data for the twenty industry groups of the 
manufacturing industries of Canada and, at present, the 
total manufacturing industries of Canada’s provinces, 
except Prince Edward Island. The estimates are based 
on a current survey and as this present report went to 
print results were being published for the current 
months of 1974. 


Census of Manufactures Computer Tapes 


Principal statistics of the manufacturing 
industries of Canada are available on user supplied 
computer tape from the Manufacturing and Primary 
Industries Division. Two tapes are available, one based 
on the 1960 revision of the Standard Industrial 
Classification and one based on the 1970 revision of 
the Standard Industrial Classification. The data 
available on these tapes are those published in the main 
table of these reports, by industry and industry group 
for each province, the Atlantic region, the Prairie 
region and Canada. At the Canada level, information on 
inventories is also provided. 


On the 1960 S.I.C. tape, the data available are as 
compiled for the 1969 Census of Manufactures and 
covers the years from 1961 till the latest available. For 
further information on these tapes, and their cost, 
contact Regional Analysis and Development Section, 
Manufacturing and Primary Industries Division, 
Ottawa, KIA OV6 (telephone 613-996-4991). 


In the CANSIM time series data bank, data is 
available in DATABANK format on the 1960 S.I.C. for 
Canada only. The data is sequenced so that the matrix 
is for the particular principal statistic and the series are 
for the individual industries or industry groups. 
Principal statistics available are those found in the main 
table of this report with the exclusion of data for 
working owners and partners and the addition of the 
values of manufacturing and total activity gross 
outputs. Available also are data for series discontinued 
due to changes in the industry classification during the 
period. A Census of Manufactures public tape 
containing all series is available at a nominal cost on 
user-supplied tape, including mailing and handling. For 
futher information contact CANSIM, Statistics Canada, 
Ottawa, KIA 0Z8 (telephone 613-995-7406). 


Concepts and Definitions 


Notes on “Concepts and Definitions” omitted 
from this report for reasons of economy may be 
obtained from the Manufacturing and Primary 


Industries Division, Statistics Canada, Ottawa, KIA 


OV6. 


des industries manufacturiéres”, en méme temps que des 
données semblables pour les vingt groupes d’industries 
manufacturiéres du Canada et actuellement, pour 
l’ensemble des industries manufacturières des provinces à 
l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. Les estimations 
sont fondées sur une enquête courante et au moment où 
cette publication était sous presse, on faisait paraître les 
résultats des premiers mois de 1974. 


Bandes du recensement des manufactures 


On peut obtenir les statistiques principales des 
industries manufacturières du Canada sur bande fournie 
par l'utilisateur auprès de la Division des industries 
manufacturières et primaires. Deux bandes sont 
disponibles: la première s’appuie sur la révision de la 
Classification type des industries de 1960 et la seconde se 
fonde sur la Classification des activités économiques de 
1970. Les données portées sur ces bandes sont celles 
présentées dans le tableau principal de ces publications 
par industrie et par groupe d’industries pour chaque 
province, la région de l’Atlantique, la région des Prairies 
et le Canada. On fournit également des données sur les 
stocks au niveau du Canada. 


Les données offertes sur la bande de la C.T.I. de 
1960 sont celles préparées dans le cadre du recensement 
des manufactures de 1969; la période visée va de 1961 à 
la dernière année pour laquelle de telles données aient été 
produites. Pour plus de renseignements au sujet de ces 
bandes et de leur prix, veuillez vous adresser à la Section 
de lanalyse et du développement des statistiques 
régionales de la Division des industies manufacturières et 
primaires, Ottawa, KIA OV6, (téléphone: 613-996-4991). 


Les données basées sur la C.T.I. de 1960 et 
stockées dans la banque des séries chronologiques du 
CANSIM sont disponsibles sous présentation Banque de 
données pour le Canada seulement. Les données sont 
disposées de maniére que la matrice traite de la 
statistique principale et que la série traite d’industries 
particuliéres ou de groupes d’industries. Les statistiques 
principales disponibles sont celles du tableau principal de 
cette publication moins les données sur les propriétaires 
et les associés actifs plus la valeur de la production brute 
de l’activité manufacturière et de l’activité totale. Les 
données sur les séries supprimées en raison de 
modifications apportées à la classification des industries 
au cours de cette période sont également disponibles. On 
peut obtenir une bande du recensement des 
manufactures à l’usage du public contenant toutes les 
séries à un prix minime comprenant les frais postal et de 
manutention, sur bande fournie par l'utilisateur. Pour 
plus d’informations, communiquez avec CANSIM, 
Statistique Canada, Ottawa, KIA O0Z8 (téléphone: 
613-995-7406). 


Concepts et définitions 


Les remarques sur les “concepts et définitions”, 
absentes de cette publication pour des raisons 
d'économie, peuvent être fournies par la Division des 
industries manufacturières et primaires, Statistique 
Canada, Ottawa KIA OV6. | 


HIGHLIGHTS 


Value of shipments of goods of own manufacture by Ontario 
manufacturers rose to a level of $26,271 million in 1971; this 
represented 52 % of the value of manufacturing shipments 
for all of Canada’s manufacturing industries. 


Although employment in the provinces manufacturing 
industries declined by 6,591 in 1971, to a level of 800,047 
employees, its share of the total employees of the 
manufacturing industries in Canada remained at 49 % . 


Motor vehicle manufacturers recovered during the year from 
the major strike which disrupted production during 1970. 
The combination of this industry, Motor vehicle parts and 
accessories manufacturers and the Automobile fabric 
accessories industry reported an increase of 8,181 employees 
and $908 million in value of shipments of goods of own 
manufacture during the year. (More than one-tenth of the 
increase in employees in these industries was due to the 
reclassification of seven manufacturing establishments). 


The downward movement of employment which has affected 
Aircraft and aircraft parts manufacturers since 1967, and into 
1971, showed signs of recovery towards the year’s end. 
During the year the value of gross output of the Ontario 
industry’s own manufacture declined only slightly; however, 
due in part to a strike at one of the larger establishments, 
Ontario employment continued its decline, reaching a level 
which was only 66 % of that four years earlier. 


The performance of many manufacturing industries in the 
province was affected by changes in construction activity 
during 1971. Although industries such as Manufacturers of 
major appliances and Ornamental and architectural metal 
industry, n.e.s., benefited from the sharp increase in housing 
expenditures, others (e.g., the Fabricated structural metal 
industry) recorded either slight declines or very little growth, 
apparently as a result of a decline in industrial construction 
in the province and in Canada. 


Apparent growth in most manufacturing industries in the 
province during the year was affected by changes in industry 
selling prices. In Petroleum refining and Iron and steel mills, 
where large gains in the value of shipments of goods of own 
manufacture were recorded, much of the gains were the 
result of increased prices. For Manufacturers of major 
appliances, where there was also a substantial increase in the 
value of manufacturing shipments, a slight decline in the 
industry selling price occurred. 


Of the 171 manufacturing industries in Ontario, 92 recorded 
fewer employees than in the previous year. Sixteen industries 
had declines of more than 500 employees, while nine 
recorded increases of more than 500. (See Table E.) 


A number of manufacturing establishments, which during 
1970 employed approximately 6,000 persons, were deemed 
in 1971 to have become non-manufacturing in nature and 
were transferred to trade industry classifications. Both 
Bakeries and Office and store machinery manufacturers, 
which during 1971 recorded declines in employees, had 
establishments transferred to trade which would have more 
than compensated for the declines reported. 


36 manufacturing industries in the province, 10 of them in 
the Textile industries and Clothing industries groups, 
reported lower value of shipments of goods of own 
manufacture than during 1970. Of these industries, seven 
would have recorded increases instead of decreases in the 
value of manufacturing shipments had the reclassification of 
certain establishments to other industries not taken place. 


FAITS SAILLANTS 


En 1971, la valeur des livraisons de produits de propre fabrication par 
les fabricants de l’Ontario s’est élevée à 26,271 millions de dollars, soit 
52% de la valeur des livraisons de l’ensemble des industries 
manufacturiéres du Canada. 


Bien que l’effectif des industries manufacturières de cette province ait 
diminué de 6,591 en 1971 pour atteindre 800,047 salariés, il 
représente toujours 49% de l'effectif total des industries 
manufacturiéres au Canada. 


Les fabricants de véhicules automobiles se sont relevés au cours de 
l’année de la longue grève qui a interrompu la production en 1970. 
Cette industrie combinée 4 celle des fabricants de piéces et accessoires 
d’automobiles et des accessoires en tissu pour l’automobile ont 
enregistré au cours de l’année une augmentation du nombre de salariés 
(8,181 de plus) et une augmentation de la valeur des livraisons de 
produits de propre fabrication (908 millions de dollars de plus). (Plus 
d’un dixième de l’augmentation des effectifs dans ces branches 
d’activité s'explique par le reclassement de sept établissements 
manufacturiers). 


Le mouvement en baisse du niveau de l’emploi chez les fabricants 
d’aéronefs et de pièces de 1967 à 1971 a semblé se redresser vers la fin 
de l’année. Au cours de l’année, la valeur brute des produits de propre 
fabrication des industries de l’Ontario n’a diminué que légèrement; 
cependant, à cause en partie de la grève qui a frappé un des plus 
grands établissements, l’emploi en Ontario a continué de diminuer 
pour ne représenter que 66% de ce qu’il était quatre ans auparavant. 


En 1971, le rendement de nombreuses industries manufacturières a 
ressenti les effets des variations enregistrées dans le domaine de la 
construction. Bien que des branches d’activité comme les fabricants de 
gros appareils et la fabrication de produits métalliques d’architecture 
et d’ornement, n.c.a., aient bénéficié de l’augmentation considérable 
des dépenses du logement, d’autres, telles que la fabrication d’éléments 
de charpente métallique ont régressé légèrement ou progressé très peu 
par suite d’un ralentissement des activités dans la construction 
industrielle dans la province et au Canada. 


La progression apparente enregistrée au cours de l’année dans la 
plupart des industries manufacturières de la province a subi les effets 
des variations des prix de vente dans l’industrie. Dans l’industrie du 
raffinage du pétrole, et de la sidérurgie, secteur où la valeur des 
livraisons de produits de propre fabrication a enregistré des gains 
considérables, la majeure partie des gains est attribuable à une hausse 
de prix. Quant aux fabricants de gros appareils qui ont également vu 
augmenter considérablement la valeur des livraisons de leurs produits, 
le prix de vente de leurs produits a diminué légèrement. 


Des 171 industries manufacturières de l'Ontario, 92 comptaient moins 
de salariés que l’année précédente. Seize industries réduisaient leurs 
effectifs de plus de 500 salariés, tandis que neuf autres les 
augmentaient de plus de 500. (Voir Tableau E). 


Un certain nombre d’établissements manufacturiers qui avaient en 
1970 des effectifs d’environ 6,000 personnes ont été considérés en 
1971 comme non-manufacturiers de par leur nature et ont été classés 
dans le secteur du commerce. Les boulangeries et les industries 
manufacturières de machines pour le bureau et le commerce, qui ont 
enregistré en 1971 une diminution de leurs effectifs, ont vu de leurs 
établissements passer au secteur du commerce, ce qui aurait plus que 
compensé les diminutions enregistrées. 


36 industries manufacturières de la province, dont 10 appartenant au 
groupe des industries textiles et de l’habillement, ont déclaré que la 
valeur des livraisons de produits de propre fabrication avaient diminué 
par rapport à 1970. Parmi ces industries, sept auraient enregistré des 
augmentations au lieu de diminutions de la valeur des livraisons de 
produits de propre fabrication si le reclassement de certains 
établissements dans d’autres industries n’avait pas eu lieu. 
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TABLE A. Selected Principal Statistics, 1971 


TABLEAU A. Certaines statistiques principales, 1971 


Percentage of 
Canada total 


Provincial 
Total 


Pourcentage du 
total canadien 


Manufacturing activity — Activité manufacturiére: 


Production and related workers — Travailleurs de la production et assimilés ........................ 563,864 48.3 
Man-hours,paid = Heures-hommes,pay¢es FA ONE mn LR VERT UNE 1,183,045,052 48.3 
Mages Salaires re Dan An à Stan AT Pe ae D EU ea ML TRE 4,020,623,772 51.4 
Value of shipments of goods of own manufacture — Valeur des livraisons de produits de propre 

Fabrications), 5 LEUR. AL. Re PARIS. RON NON +, et OI 26,270,629,331 52.3 
Value added Valeur ajoutées Ur MORE 7 2 TE UN PREG Tradu 11,596,470,767 53.3 

Total activity — Activité totale: 

Employees = Totale Sdlariés remets PCR DE PRE". OUR 1e 800,047 49.1 
Salaries‘and wages/— Traitementsjet salaires... 404) UN NN NN RON 6,326,543,979 522 


PrP SORDID COI. LE CPAS CS SO IOS not PTE DOS blo GAS AHA W Owe 12,537,203 ,894 


TABLE B. Average Annual Rates of Change,! Total Employees 


TABLEAU B. Taux annuels moyens de variation! , total des salariés 


Final year — Année finale 


Initial year 

mm Oe 
L9G] st. RER ARRNT ES core 2.5 3.0 3.5 4.0 4.7 5.2 4.9 4.5 4.0 5 357 
Er tres TRS 292 Del. 333 329 4.8 5.6 5.4 4.9 42 
LOGS Sn PRES 2.2 29 3.5 4.7 5.9 5:9 5.6 
LOGS STONE Let 1.5 22 27 4.1 6.1 6.2 
LOGS yee sash. aie. Been ee Ee 0.6 1.2 1.4 2.8 5.9 
1966: Eee SA ee deh oe — 0.2 0.1 — 0.6 — 0.3 
1967 a IR RS — 0.2 0.5 — 0.9 
LGBT eee DENT — 0.3 1.8 
LOGE RASE AE ee — 2.3 
LOTO. S82 tice, NA NSN, AT: 


1 Average annual rates of change are calculated by the least squares of logarithms method. — Les taux annuels moyens de variation sont calculés par la méthode des moindres carrés des 
logarithmes. 


TABLE C. Average Annual Rates of Change,! Shipments of Goods of Own Manufacture 


FABLEAU C. Taux annuels moyens de variation! , livraisons de produits de propre fabrication 


Final year — Année finale 
Initial year 


Année d’entrée 


1 Average annual rates of change are calculated by the least squares of logarithms method. — Les taux annuels moyens de variation sont calculés par la méthode des moindres carrés des 
logarithmes. 


Code 


19 


16 
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TABLE D. Analysis of Employment Changes by Industry Group, 1970 to 1971 


TABLEAU D. Analyse de la variation des effectifs, par groupe d’industries, 1970 à 1971 


Industry group! 


Groupe d@’industries! 


Transportation equipment industries — Fabrication 
diéquipementdeNrANSPO EEE ER ne 


Machinery industries — Fabrication de machines ........... 
Metal fabricating industries — Fabrication de produits en métal 


Food and beverage industries — Industrie des aliments et 
BOISSONS ARR Ses oe a cle eee Reine eue Cours 


Primary metal industries — Première transformation des 
MÉTAUX Eee Re ie ce me eine eee isa eee 


Clothing industries — Industrie de l’habillement ............ 


Paper and allied industries — Industrie du papier et activités 
ANNE NCS PR RE ere se En De ibaa so Heater 


Non-metallic mineral products industries — Fabrication de 
produits minéraux non métalliques ................... 


Chemical and chemical products industries — Industrie 


a ne se pee ba eo eve e 61.0 o ie » ose + 01e 0 sale 6 se eee ess 


Electrical products industries — Fabrication de produits 
ClECETIGUES RP ER crc ete 


Printing, publishing and allied industries — Imprimerie, édition 
CUTOUTS ANNEXES EE ee LM ee Bio Cig: eee 


Ieatherandustries=-Industrie duicuirees... . +06 oa ela 


Miscellaneous manufacturing industries — Industries 
manutacturieres diverses 2 Eesti 


Wood! industries — Industrie'du bois 2 5.2... . aie ee ee 


Petroleum and coal products industries — Fabrication de 
Produits duspecroleretduicharD ONM EE ER CC ET 


Textile industries — Industrie textile .................... 


Furniture and fixture industries — Industrie du meuble et des 
acticles:d'ameublement RE he. 


Kustting nuls — Bonneterie 2 ee eo ee meet 
Tobacco products industries — Industrie du tabac .......... 
Rubber and plastics products industries — Industrie du 


caoutchouc et des produits en matière plastique ......... 


All industries — Total — Toutes industries ............ 


92,339 
54,929 


81,595 


84,700 


71,596 


23,498 


44,894 


25,423 


42,551 


78,984 


43,495 


12,768 


35,879 


16,664 


8,561 


28,499 


19,933 
15355 


3,461 


29,514 


806,638 


Total employees 


Total des salariés 


1970 Nol 


number — nombre 


99,011 
49,257 


78,504 


82,903 


70,289 


22,470 


43,867 


26,410 


41,818 


79,471 


43,015 


13,025 


35,695 


16,835 


8,398 


28,650 


20,066 
7,447 


3,405 


29,511 


800,047 


Change 


Variation 


1970-1971 


6,672 
— 5,672 


— 3,091 
— 1,797 


— 1,307 


— 1,028 
— 1,027 
987 

— 733 
487 


— 480 


257 


— 184 
171 


— 163 


133 


— 6,591 


% 


xiii 


— 10.3 


39 


—1.7 


— 0.8 


1 Industry groups ranked by size of contribution to net change in total employees. — Les groupes d’industries sont ordonnés suivant l'importance de 
leur contribution à la variation nette des effectifs totaux. 
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Code 


525 


318 


523 


521 


335 


3399 


302 


1031 


332 


289 
2h 
3783 


1032 


296 


294 
104 
311 


308 
309 


326 


106 
188 


374 


3042 


288 
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TABLE E. Analysis of Changes of 500 or More Employees by Industry, 
1970 to 1971 


TABLEAU E. Analyse de la variation des effectifs pour 500 employés ou plus, 
par industrie, 1970 à 1971 


Total employees 


Total des salariés 


1970 1971 


number — nombre 


Industry! 


Industrie! 


Motor vehicle parts and accessories manufacturers — Fabri- 


cants de pièces et accessoires d’automobiles............. 37,407 42,267 
Office and store machinery manufacturers — Fabricants de 

machines pour le bureau et le commerce ............... 11,402 6,878 
Motor vehicle manufacturers — Fabricants de véhicules 

automobiles mnt ee SRE et a ee : 32,115 34,844 
Aircraft and aircraft parts manufacturers — Fabricants 

d'séronefs et detpicces\. nee te een 18217 11,091 
Communications equipment manufacturers — Fabricants 

d’équipement de télécommunication .................. 24,561 23,057 
Manufacturers of miscellaneous electrical products, n.e.s. — 

Fabricants de produits électriques divers, n.c.a. .......... 6,413 7,699 
Fabricated structural metal industry — Fabrication d’éléments 

déicharpente metatliqued.|... hs nou Ro 8,476 LAU 
Fruit and vegetable canners and preservers — Conserveries 

detrüitsetdeléoumest 2. #+ 2 eh a 0.08 10,612 9,434 
Manufacturers of major appliances (electric and non-electric) — 

Fabricants de gros appareils (électriques ou non) ......... 7,341 8,427 
Publishing and printing — Édition et HMPTCSSIONS EC FT 15,903 14,974 
Pulp and paper mills — Usines de pâtes et papiers ........... 22,201 21,305 
Manufacturers of industrial chemicals (organic), n.e.s. — Fabri- 

cants de produits chimiques (organiques) industriels, n.c.a. . 8,443 7,565 
Frozen fruit and vegetable processors — Préparation de fruits 

etde légumes congelés". 27, PRP. sources ieee saat 276 1,004 
Aluminum rolling, casting and extruding — Laminage, moulage 

evextrusion deWalumintuni: TEA OR Oe ee LE 4,622 3,930 

ensure 7,444 6,776 
Dairy products industry — Industrie laitière ............... 11,154 10,498 
Agricultural implement industry — Fabricants d’instruments 

ALALOIEES Een bee NS dr PT ne CURE OR eg 6,994 6,340 
Machine shops — Atelier d’usinage ...................... 5,308 4,668 
Miscellaneous metal fabricating industries — Fabrication de 

produits:métalhiques divers 4. VND 14,170 13,532 
Railroad rolling stock industry — Fabricants de matériel 

ferroviaire roulante SARA LA ee Re 2,983 3,605 
Feed industry — Fabrication d’aliments pour les animaux .... 4,037 3,425 
Automobile fabric accessories industry — Industrie des 

accessoires en tissu pour l’automobile ................. 3,620 4,212 
Manufacturers of pharmaceuticals and medicines — Fabricants 

de produits pharmaceutiques et de médicaments ......... 6,765 7,324 
Metal stamping and pressing industry — Industrie de l’embou- 

tissage et du matriçage des métaux .................... 16,267 15,708 
Publishing only — Édition seulement .................... 2,538 3,076 


Change — Variation 


1970-1971 


4,860 
— 4,524 
2,729 
27120 
— 1,504 
1,286 
— 1,199 
— 1,178 


1,086 
1929 
— 896 


— 878 


728 


— 692 


— 668 
— 656 


— 654 
— 640 


— 638 


626 
— 012 


592 


599 


— 359 
538 


% 


13.0 


— 39.7 


8.5 


16.1 


— 6.1 


20.1 


— 14.2 


=H 6 


14.8 
— 9.8 
— 4.0 


— 10.4 


263.8 


— 15.0 
—9.0 
—59 


_94 
£121 


— 4.5 


21.0 
— 15.2 


16.4 


8.3 


— 3.4 
23182 


1 Industries, for which data are not confidential, ranked by size of contribution to net change in total employees.— Les industries dont les données ne 


sont pas confidentielles sont ordonnées suivant l’importance de leur contribution à la variation nette des effectifs totaux. 


Code 


323 
325 


3651 
291 
108 


315 
332 
188 
334 
3399 
165 
326 


1092 
301 


104 
302 


3042 
3911 
274 
305 
286 
3039 
374 


3562 
2619 
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TABLE F. Analysis of Changes of $20 Million or More in Value of 
Shipments of Goods of own Manufacture by Industry, 1970 to 1971 


TABLEAU F. Analyse de la variation de $20 millions ou plus de la valeur 
des livraisons de produits de propre fabrication par industrie, 1970 à 1971 


Value of shipments of 
goods of own manufacture 


Industry! Valeur des livraisons de 
= i ropre fabrication 
Industrie! 
1970 1971 
$7000 
Motor vehicle manufacturers — Fabricants de véhicules 
automobiles 2,688,468 3,165,696 
Motor vehicle parts and accessories manufacturers — Fabri- 
cants de piéces et accessoires d’automobiles 1,243,019 1,628,623 
Petroleum refining — Raffinage du pétrole 580,694 659,767 
Iron and steel mills — Sidérurgie 1,317,165 1,394,485 
Miscellaneous food industries — Industries alimentaires 
diverses 656,684 720,607 
Miscellaneous machinery and equipment — Fabricants de 
machines et d’équipement divers 903,207 957,300 
Manufacturers of major appliances (electric and non-electric) — 
Fabricants de gros appareils (électriques ou non) 204,575 253,801 
Automobile fabric accessories industry — Industrie des 
accessoires en tissu pour l’automobile 134,339 179,895 
Manufacturers of household radio and television — Fabricants 
de radiorécepteurs et de téléviseurs ménagers 187,208 2315375 
Manufacturers of miscellaneous electrical products, n.e.s. — 
Fabricants de produits électriques divers, n.c.a. .......... 132,546 175,968 
Plastics fabricating industry, n.e.s. — Fabrication d’articles en 
maticresplastique sn Caner eke recy ier are 285,486 325,855 
Railroad rolling stock industry — Fabricants de matériel 
ferroviaire roulant 115,4892 154,5172 
Distilleries — Distilleries 205,583 242,908 
Boiler and plate works — Industrie des chaudières et des 
plaques 86,642 120,068 
Dairy products industry — Industrie laitière 482,912 515,042 
Fabricated structural metal industry — Fabrication d’élé- 
ments de charpente métallique 2522522 200,6072 
Metal stamping and pressing industry — Industrie de 
l’emboutissage et du matricage des métaux 530,833 562,075 


Instrument and related products manufacturers — Fabricants 
d’instruments et de produits similaires ................. 198,738 226,704 


Miscellaneous paper converters — Transformations diverses 


(TR LS eaten noté ee CWE do RE EN or ME Ps ete 263,123 289,628 
Wire and wire products manufacturers — Industrie du fil 

métalliqueetidersesPrOdUItS EE LE. EL PEEE rere 277,976 303,593 
Commercial printing — Imprimerie commerciale ........... 396,676 421,693 
Ornamental and architectural metal industry, n.e.s. — Fabrica- 

tion de produits métalliques d’architecture et 

T'OMEMENTIN Ca ce Te Lo 89,978 112,898 
Manufacturers of pharmaceuticals and medicines — Fabricants 

de produits pharmaceutiques et de médicaments ......... 204,486 226,560 
Glass products manufacturers — Fabricants d’articles en verre . 83,879 105,523 
Household furniture manufacturers, n.e.s. — Industrie des 

meubles deiMNAISON NC de me eee eee moe 163,046 183,253 


XV 


Change — Variation 


1970-1971 


477,228 


385,604 
79,073 
VHS 


63,923 
54,092 
49,225 
45,556 
44,167 
43,421 
40,370 


39,029 
37,329 


33,426 
32,130 


— 31,645 


31,342 


27,965 
26,506 
25,617 
25,017 
225919 


22,074 
21,644 


20,207 


% 


17.8 


31.0 
13.6 
99 


Zell 


6.0 


24.1 


33.9 


23.6 


32.8 


14.1 


33.8 
18.2 


38.6 
6.7 


— 13.6 


De 


14.1 


10.1 


92 


6.3 


2575 


10.8 
25.8 


12.4 


1 Industries, for which data are not confidential, ranked by size of contribution to net change in value of shipments of goods of own manufacture. — 
Les industries dont les données ne sont pas confidentielles sont ordonnées suivant l’importance de leur contribution à la variation nette de la valeur 
des livraisons de produits de propre fabrication. 

2 Value of production. — Valeur de la production. 
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TABLE G. Selected Statistics of the Manufacturing Industries of Ontario by Total Employed Per Establishment,! 1970-1971 


TABLEAU G. Certaines statistiques de l’industrie manufacturière de l’Ontario suivant le nombre de personnes 
occupées par établissement, 1970-1971 


Manufacturing activity — Activité manufacturière 


Year and size group 


Année et tranche de taille 


Number 


Nombre 


nomb. 
1970 
- Lite RE ee 3,524 4,536 
STE à 5650 PR CR 3,400 | 23,211 
LSs 49... ocd oe ere ee 3,043 | 62,084 
BY) Seah: eta. cide Re GAP), IGS Bs 
100-199 25 eee ee 817 | 85,146 
200" 499: cc ORNE sen 546 | 116,771 
S0052909 RE PER A 148 | 70,051 
1:000:14997 AR RE 36 | 31,022 
15000 on RE ER 45 | 108,484 
Head Offices, etc. — Sièges Soc., etc. 
otal. dt ROE scene 12,736 | 562,858 
1971 
- Suis Te M I ee 3,634 4,854 
5- RAS TORO TE 2,059 | 11,157 
DO RO! ARS RER AE 2,093 22,176 
LOS AO SR RE Te 2,174} 49,714 
502799 ss ee ee 1,183 | 61,653 
100 1199 =. PSN ET 827 | 85,486 
DOS AO" ER ET 545 | 117,034 
SO 909 coc Boe ee 147 | 73,208 
10002.) OF. 5: 5, Se eee ee 78 | 138,582 
Head Offices, etc. — Sièges Soc., etc. 
MORAL ES RE RE 12,740 | 563,864 


Production and related workers 


Travailleurs de la production 


et assimilés 


Man- 
hours 
paid 


Wages 


Heures- Salaires 
hommes 


payées 


9,443 23,082 
48,788 126,842 
131,528 344,145 
130,157 347,840 
179,604 | 492,648 
243,486| 724,417 
146,473 508,611 
65,252 236,114 
227,691 907,738 


1,182,424 | 3,711,437 


10,105 26,627 
23,385 64,476 
46,876 134,920 
105,329 296,675 
129,857 371,199 
180,687 536,309 
243,971 773,091 
152,472 566,988 
290,362 | 1,250,339 


1,183,045 | 4,020,624 


Cost of 
fuel 
and 
elec- 

tricity 

Coit du 

combus- 

tible et 
de l’élec- 
tricité 


516 
6,950 
29,473 
30,134 
49,675 
72,197 
76,140 
26,184 
126,581 


417,851 


588 
2,663 
9,240 

27,020 
34,092 
56,929 
78,525 
84,478 
162,239 


455,775 


Cost of 
materials 
and supplies 
used 
Coût des 
matières et 
fournitures 
utilisées 


$’000 


89,742 

379,926 
1,151,427 
1,165,864 
1,911,895 
2,401,548 
1,673,208 

621,248 
3,831,141 


13,226,000 


101,868 
185,568 
398,778 
1,030,757 
1,242,536 
2,034,758 
2,461,549 
1,830,319 
4,964,548 


14,250,680 


1 The employment size ranges have been modified for 1971 to show more size groups below 50 employees. — On a modifié la taille des tranches d’ 


d’avantage de tranches de taille de moins de 50 salariés. 


Source: 1970 and 1971 Annual Census of Manufactures Preliminary Bulletin, Catalogue 31-210P, Statistics Canada. — 


provisoire, catalogue 31-210P Statistique Canada. 


Value of 


shipments of 
goods of own 
manufacture 


Valeur des 
livraisons 
de produits 
de propre 
fabrication 


154,938 

665,770 
2,098,256 
2,189,933 
3,409,802 
4,576,678 
3,279,530 
1,268,351 
6,366,378 


24,009,636 


172,624 
322,614 
152,579 
1,897,567 
2,345,980 
3,729,047 
4,882,634 
3,651,042 
8,536,543 


26,270,629 


Value 
added 
Valeur 
ajoutée 


63,579 
280,645 
925,492 
1,002,394 
1,471,367 
2,131,856 
1,540,798 

619,075 
2,489,550 


10,524,756 


69,976 
134,513 
325,940 
842,884 

1,076,224 
1,623,678 
2,342,502 
1,745,506 
3,435,247 


11,596,471 


Total activity — Activité totale 


Total des salariés 


Number 


Nombre | Traitements 


4,881 
28,427 
82,370 
82,558 

115,698 
164,011 
99,287 
42,923 
149,948 


36,535 


806,638 


5,220 
13,216 
28,908 
66,968 
83,046 
116,125 
163,953 

99,489 
188,818 


34,304 


800,047 


Total employees 


Salaries 
and 
wages 


et 
salaires 


Value 
added 


Valeur 
ajoutée 


$000 


25,242 
165,379 
$17,471 
527,111 
752,523 

1,128,758 
774,822 
344,453 

1,341,748 


365,000 


5,942,507 


29,014 
79,864 
191,977 
452,395 
567,583 
813,593 
1,201,747 
825,910 
1,804,738 


359,722 


6,326,544 


64,229 
291,526 
969,216 
1,049,721 
1,538,392 
2,264,423 
1,625,521 

660,240 
2,874,935 


121,284 


11,459,488 


70,554 
139,575 
341,647 
891,073 

1,129,470 
1,710,384 
2,488 664 
1,853,442 
3,720,429 


191,965 


12,537,204 


effectifs pour 1971 afin de présenter 


Recensement annuel des manufactures 1970 et 1971, bulletin 
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TABLEAUX STATISTIQUES 
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2 
TABLE 1. SELECTED PRINCIPAL STATISTICS OF THE MANUFACTURING INDUSTRIES, 1931-1971(1) 
TABLEAU 1, CERTAINES STATISTIQUES PRINCIPALES DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES, 1931 -1971(1) 
Cost at Value of Value 
plant of shipments of Value added- 
Establish- materials goods of own added by Total Salaries and total 

Year ments used manufacture(2) manufacture employees(3) wages(3) activity(3) 

Année Etablisse- Coût à Valeur des Valeur ajoutée Total des Traitements Valeur 
ments l’établis- livraisons par la salariés(3) et ajoutée- 

sement de produits fabrication salaires(3) activité 

des matières de propre totale(3) 

utilisées fabrication(2) 
number — nombre $’000 number — nombre $’000 

LISTE en eee olelo(cisielelolsielereieteraisverale.etereletereisiare 9,546 597,121 1,257,450 624, 809 257,601 2975215 cbo 

POP een eee en seteecesss ses selects 9,230 459, 280 971,522 481,980 227,859 241,163 soa 

TOSS Meters stelelcioecveleiele evsievans/eieleioiorers ctelererelerelerererels 9,542 464,545 958,777 465,104 224, 816 220, 530 iets 

19 3 Ly aioreracclotel orate) sVelsveleloveteleveratalsiel okerelerefet ote 000 9,698 609, 875 1, 205,418 562, 399 248,761 256,970 Ta 

LO SDT srotorsrelsleisielalerclerolatelevotereyeistersie elelelsierelcisiersieters 9,636 717, 863 1,363,185 609, 642 270,449 289,982 COG 

LISE TR dies sers oisiersiosleisloieterciereisieelsteterercie’s 9,753 822,884 15547552 686,471 288, 992 314,873 ne 

NOB Sagnededuussaocononccaccancoondccnowno 9,796 1,025, 872 1, 880, 388 804, 703 321,743 373,018 io 

LOS sec creneecresesmeneerceocee chere 9, 883 909,959 1,712,496 757,621 311,274 362,351 GOD 

1S SO Sion ops’oleveleloielelecistaleoisterslatete todos 9,824 907,011 1,745,675 791,429 318, 871 378,376 ere 

UDG OR otetolersieie ete (eisielole eraicistotretelcreiere coche 10,040 1, 236,739 2,302,015 1,004, 530 372, 643 479,399 ne 

TAN een escroc ere ee 10,250 1,683,912 SA 757 1,360,056 468, 230 660,722 arava 

OM De etora's olelo's elvieleleraisleleioieieieiciereieieieteicierereicictereche 10,711 2,056, 747 3, 817, 396 1,671,130 542,958 840, 784 AD 

LOAD Pcie clots oi ol e\eletelelelelsicieieic/eiaie cietsiiciever eiele sisters 10, 587 2, 278, 872 4,221,101 1, 844, 652 570,017 956, 399 stele 

DORA SCO COCCUDOO DHUGOOUS OOS OO DOUGOUDUSUGE 10,730 2,310, 348 4,339,798 1,930, 044 564, 392 975, 038 A150 

LOAD We ele cena eemececene cesse 10, 869 2,148,291 3,965,069 1,720,938 518,056 883,483 state 

LOL GP avetere sserereisleleieretetersioie soso see eee secs 11,424 2,001,901 3,754,524 1,659, 285 498,120 845, 217 600 

OT NE eee efersielcioie(cie eis sieleisiorcicteciete et secs 11, 860 2,651, 698 4,903,473 2,136,014 537,581 1,037,977 do 

OLS Mi terolstetesstoreletotelcters clot sleteloratelolelesie(eleletsvereiclerele 12,118 3,118, 084 5,742, 270 2,486, 008 551,556 1,210,438 500 

TOHO ER ee ce rcnree roles ceeeneceese ne oene 12,951 3,256,455 6,103, 805 2,708,554 557,180 1,305,544 506 

DDO Marelole sivie rele] eislolotetelslofaicietsiererelaiciereiersisiereiereeiers 12, 809 3,598, 821 6, 822,954 3,068,142 566,513 1,412,999 CB 

LISE NT eco elaieleieisiereteieievorcicleisicielevetsiavelereisieys 13,025 4,334,394 8,074,731 3,569,400 599,433 1, 669, 387 boo 

OS Zia tetolslelsielsisle eee societe eee 13,172 4,387,431 8,372,174 3,811,107 609, 696 1, 844, 186 tele 

LQ5S Misisteielsieieie/aicieialavelsjo\e) sievelelelcvere eyelere ete veleveielelele 13,114 4,560, 135 8,876, 505 4,130, 126 634,554 2,017,982 tee 

LISA terclstsssielerevoisretelalelctelovolevelsiciotererecetereter etctotete 13,178 4,412,537 8, 533, 167 3,930, 730 598,914 1,954, 767 says 

TQS 5S cVeyercieis vreraieicislajeraielalerore riers icieteieisietete se 13, 276 5,014, 225 9,617, 643 4,426,655 613, 872 2, 088, 906 stele 

LOSC ee renom socle sis cesse 13,215 5, 683,753 10, 655,099 4,868, 570 641,190 2,310, 634 see 

LD Dimtoreleatelelsialalolsialarolelsiejetereveieieierersicietetelereleteiarsale 13,580 5, 827,318 11,078,593 5,047,711 644, 245 2,430, 676 Bret 

LOD SM RER ci eiole\eleielelelelsieleierelalsleisicieieleterereisieternie ele 13,276 5, 704, 319 10, 864, 028 4,914, 074 606, 362 2,412,655 Ace 

PRESS mere ouoscoococodonconcour code 13,081 6,190,618 11,668,461 5, 332,082 615,746 2,564,684 ; Aad 

Basis: Revised (1960) Standard Industrial Classification and New Establishment Concept 
Base: Classification type revisée (1960) des industries et nouveau concept d'établissement 
EST sie els ieelelemielo tele es etes 12,162 5,132, 215 10,811,118 DE 636, 162 2,410, 286 ee 
195880 .. 20200-00000. eo ce. 0,00 + 11,858 5,624, 613 10,579,486 4,740, 812 598,969 2,391,435 wets 
LOD OME a ietsicteisicioreteleletsiarciete elslatolelorelslelerelofelcieiere) cele 1727 6, 096,980 11,438,355 5,229,837 609,065 2, 544,676 Ace 
LOGO eee esecerre OGC Cadododnoc 12,090 6,036,929 11,479,327 5%215,229 594,317 2,557,397 SOC 
IDGIE sho aboans pOODdoOne baGbpoopdecHaedoscoouc 12,081 6,337, 293 11,957,330 5,429, 853 591,415 2,597,408 AD 
TOG CO) ET espere slelejeieielpis siecle 0 7e sis ose 12,419 6,129, 239 11,563,743 5, 244, 846 638,757 2,859,652 : 5,553,191 
LICE ere rentree Sinlaivieisicioie eisieia(els/s\eleisiotats 12,585 6,944,729 12,919,454 5, 815, 088 662,533 3,078, 549 6,149,611 
ESS ol bouosmacondoo cisiele iat etarsieremete 12,489 7,745,076 14, 262, 208 6, 369,483 690,470 3,335, 582 6, 1295TEL 
AIG ses shiaehesdeeceoes cesser eee 12,781 8,627,975 15, 842,949 7,066,985 728,936 3,666, 810 7,489,116 
LOGS teen sesceencesde sens nee 12,766 9,668,876 17,675,865 7,881, 825 774,428 4,100, 212 8,421,721 
UO SR ns ecole eee corne Mu 12,986 10,712, 883 19,452,570 8,648, 180 820,387 4,571, 684 9, 209, 568 
IS eee else seen ss eeiseltioe satel clare sressve 13,076 10,982, 235 20, 259, 696 9,032,055 818, 227 4, 822,183 9,732,956 
LOGS M eee eee ner eee bee cs 12,932 11,932,954 21,942,620 9,714, 889 810, 724 5,171,178 10,516,406 
LOGE entente tient a sets 12,971 13,100, 271 23,847,773 10, 637, 008 825,462 5,660,929 11,523, 267 
LOTO MS dletereis siele e sie ie)s;e(s, eco steisioveltinsieveceneciserete 12,736 13, 226, 000 24,009, 636 10,524,756 806, 638 5,942,507 11,459, 488 
LORS ae ee. erevelerereistereisisiersin eicicielereaieleisrate 12,740 14, 250, 680 26, 270, 629 11,596,471 800, 047 6,326,544 12,537, 204 

(1) For principal changes in classification, concept and coverage during the 1931-1961 period, see footnotes to Tables 1 and 20 in the 1961 issue of Catalogue 
No. 31-201, "General Review of the Manufacturing Industries of Canada", — Voir aux renvois des Tableaux 1 et 20 de l'édition de 1961, n° de catalogue 
31-201, intitulée General Review of the Manufacturing Industries of Canada , les principales modifications apportées à la classification, au concept et 
a la couverture entre 1931 et 1961. 

(2) Prior to 1952, the basis of collection was gross value of products. — Avant 1952, la collecte était fondée sur la valeur brute des produits. 

(3) Beginning with the second set of 1961 data shown, some statistics are compiled for "Manufacturing activity" and others for "Total activity". "Total ac- 
tivity" includes non-manufacturing activities of manufacturing establishments and activities of separate head offices, sales offices and auxiliary units. 
"Total employees" and "Salaries and wages" in the revised 1961 and subsequent data are thus not comparable with earlier statistics under the same head- 
ings. — A compter de la deuxiéme série de données pour 1961, certaines données statistiques sont calculées pour l'''activité manufacturière" et d'autres 
pour l'''activité totale". L'"activité totale" comprend les activités non manufacturières des établissements et celles des siéges sociaux séparés, des bu- 
reaux de vente et des unités auxiliaires. Les données rectifiées de 1961 et celles des années subséquentes sous les en-têtes "Total des salariés" et 
"Total, traitements et salaires" ne sont donc pas comparables a celles qui figuraient précédement sous les mémes en-tétes. 

(4) These 1961 data embody revisions or classification changes introduced since issuance of the 1961 data shown first above. For descriptions of these changes 


see the 1962 and 1964 issues of Catalogue No. 31-203, "Manufacturing Industries of Canada: Section A, Summary for Canada". — Ces données pour 1961 résul- 
tent des rectifications et des changements de classification apportés depuis la parution des données de 1961 qui figurent les premières. Voir aux éditions 
de 1962 et 1964, n° de catalogue 31-203, intitulées Industries manufacturières du Canada: Section A, Sommaire, la description de ces modifications. 
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TABLE 2. PERCENTAGE CHANGE IN SELECTED PRINCIPAL STATISTICS OF THE MANUFACTURING INDUSTRIES, 
BY PROVINCE AND INDUSTRY GROUP, 1970 TO 1971 


TABLEAU 2. VARIATION PROPORTIONNELLE DE CERTAINES STATISTIQUES PRINCIPALES DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES, 
PAR PROVINCE ET GROUPE D’INDUSTRIES, 1970 A 1971 


Province and industry group 


Province et groupe d'industries 


Newfoundland — Terre-Neuve ..... 
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard so... 


Nova Scotia — Nouvelle-Écosse ........... 


New Brunswick — Nouveau-Brunswick ................ 
Atlantic Provinces — Provinces de l'Atlantique .. 
Québec ...... 


Ontario ... 


Manitoba .... 


Saskatchewan .... 


Alberta .........soesee 


Prairie Provinces — Provinces des Prairies ...... 


British Columbia — Colombie-Britannique ........... 
Yukon and Northwest Territories — Yukon et 
Territoires du Nord-Ouest 


See 
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Food and beverage industries — Industrie des 
aliments et boissons . 
Tobacco products industries — Industrie du tabac .. 
Rubber and plastics products industries — Industrie 
du caoutchouc et des produits en matière 
plastique ........ 
Leather industries — Industrie du cuir ...... 
Textile industries — Industrie textile ...... 
Knitting mills — Bonneterie ............... 
Clothing industries — Industrie de 1° habillement .. 
Wood industries — Industrie du bois 
Furniture and fixture industries — Industrie du 
meuble et des articles d'ameublement .... 
Paper and allied industries — Industrie du 
et activités annexes 
Printing, publishing and allied industries 
Imprimerie, édition et activités annexes 
Primary metal industries — Première transformation 
des métaux .. 
Metal fabricating peer A (except machinery 
and transportation equipment industries) — 
Fabrication de produits en métal (sauf machines 
et équipement de transport) ....... 
Machinery industries (except electrical ma- 
chinery) — Fabrication de machines (sauf élec- 


msn 


ms... Se 
eeceee 
…….. 
ss... 


ss... …... 


sees 


papier 


eee 


eeeee ee 


es ss... ss... 


ss... 


triques) ...... F0 0 SORTA Messe nesssepe Scoes 
Transportation equipment industries — Fabrication 

d'équipement de transport ...... ele sivee cee wale eee 
Electrical products industries — Fabrication de 

produits électriques .......... eccccacces ss... 


Non-metallic mineral products industries — Fabri- 
cation de produits minéraux non métalliques ..... 
Petroleum and coal products industries — Fabri- 
cation de produits du pétrole et du charbon ..... 
Chemical and chemical products industries — 
Industrie chimique .. 
Miscellaneous manufacturing Lorrain. Ce dues 
tries manufacturières diverses .. 


ss... ….... ss... 


Manufacturing activity Total activity 


Activité totale 


Activité manufacturière 


Production and 
related workers 


Value of 


Total 
shipments of SLI 


Travailleurs de la goods of own Value Total des salariés Value 
production et assimilés manufacture added added 
Valeur des Valeur Salaries Valeur 
Number Wages livraisons ajoutée Number and wages ajoutée 
= he de produits i a 
Nombre Salaires de propre Nombre Traitements 
fabrication etsalaires 
percentage — pourcentage 
0.1 8.1 8.4 8.4 — 0.5 6.7 
— 2.3 — 0.7 — 0.5 — 2.1 = 2.3 0.7 - 
— 18.7 — 5.9 — 7.4 — 1.9 — 15.1 - 2.0 
— 1.6 6.3 523 — 3.4 0.5 9.3 - 
— 0.4 10.4 10.5 3.6 — 0.7 9.4 
— 1.9 6.2 6.1 0,5 — 1.0 7.6 
— 1.0 5.6 57 4.4 - 1.1 5.3 
0.2 8.3 9.4 10.2 — 0.8 6.5 
— 0.1 6.6 6.7 VES) — 0.8 5,5 
0.4 Tin) 6.1 9.4 - 0.9 5.3 
Jr) 9.3 9.5 9.0 bez 7.8 
0.8 8.0 8.1 8.5 0.1 6.6 
4.3 15.6 12.6 15.3 3.4 13.2 
— 11.1 1.8 Died) — 1.6 — 11.6 — 0.3 - 
— 1.0 8.8 6.0 9.4 — 2.1 59 
— 2.6 4.8 10.7 12.3 — 1.6 6.9 
— 0.9 70 7.3 9.0 -- 7.4 
3.8 1345 8.8 10.0 2.0 10.3 
153 10.8 10.4 LES) 0.5 9.0 
2.4 92 8.3 14.0 13 95 
— 4.4 3,3 3,5 6.0 — 4.4 323 
143 8.8 NAT) L355 1.0 9.1 
— 0.1 6.9 5.6 92) 0.7 Hot 
Ah 3.9 4.1 2.5 3 br 
— 4,3 305 529 0 — 1.1 Dial 
— 2.7 57 3: 3 6.7 — 1.8 6.4 
— 4.2 HES LISE Da — 3.8 3.0 
— 2.6 6.1 6.1 — 1.2 — 10.3 - 7.3 - 
11.6 2149 21.0 2H dire 15.8 
0.8 6.8 959 14,3 0.6 6.7 
Dime 13.8 16.2 16.1 3.9 11.9 
— 5.9 1.8 13,3 33.6 - 1.9 7.6 
— 2.4 397 5.6 5.4 — 1.7 7 
— 0.8 6.7 6.6 5.8 — 0.5 7.6 
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TABLE 3. PRINCIPAL STATISTICS OF THE MANUFACTURING INDUSTRIES, BY PROVINCE, 1967-1971 


MANUFACTURING ACTIVITY — ACTIVITÉ MANUFACTURIERE 


Production and related workers 


- Cost of 
Estab- Travailleurs de la production et assimilés fuel Cost of Value of 
lish- and materials shipments of 
ments elec- and supplies goods of own Value 
Province = Mars tricity used manufacture added 
Éto- hours a = i: = 

blisse- aid Woaes Cott du Codt des Valeur des Valeur 
ments a KS je combus- matières et livraisons ajoutée 

Hees: Saree tible et fournitures de produits 

pores de l’élec- utilisées de propre 

tricité fabrication 


payées 


number — nombre 


NEWFOUNDLAND 1967 263 8,311 1,078 201386 40627 99265 93,980 186,056 86,689 
1968 254 81396 1,213 21,009 421964 9520 99,169 1971464 88,386 

1969 259 8,901 1,040 215459 48,892 11,580 116,353 2421386 112,522 

1970 252 99425 1,216 23,007 551663 13,458 128,671 2639304 123,624 

1971 245 91064 1,335 21,826 555284 12,320 130,987 261,931 121,019 

PRINCE EDWARD ISLAND 1967 145 1,194 557 39 695 59352 867 349764 51,083 159504 
1968 138 1,188 542 35517 5,727 977 34,162 51,657 16,569 

1969 148 1,428 642 42245 72075 1,018 377884 56,859 18,468 

1970 150 1,555 652 41462 8,001 1,022 41,955 62,680 20,535 

1971 153 1,267 528 3698 75527 1,010 38,748 58,024 20,153 

NOVA SCOTIA 1967 904 20,779 41684 539797 995011 14,749 357,738 610,299 240,783 
1968 852 20:166 5021 529 198 103,254 16,590 385378 6639335 2611044 

1969 846 20659 51082 539469 116,142 18,347 4193168 7319475 298,533 

1970 818 19,948 4,693 51,580 121,568 17,882 437,609 757,992 308,072 

1971 795 199405 4,848 499 988 129,170 265348 481,528 798,152 2975754 

NEW BRUNSWICK 1967 676 165623 3629 441486 853495 235516 342,586 573,897 210,129 
1968 620 17,050 49471 46,103 93,856 24,461 374,338 633,577 240753 

1969 628 17,659 45487 47,000 104,217 261494 413,997 708,939 269,859 

1970 612 18,109 4,039 46,762 112,228 28,312 4375950 730,223 270,674 

1971 609 18,080 39973 47,065 123,853 345843 497,389 806,806 2805416 

QUEBEC 1967 10,772 2701216 102,192 7969825 11,696,769 2221829 5299359243 1019661429 4,855,896 
1968 10,513 268,083 1021454 790,757 1817303 236,395 65341,337 119742,911 5,215,464 

1969 102466 274,693 105,176 806,540 1,991,387 2559434 699759374 1228109214 56741438 

1970 10176 2675238 102,658 7839775 2,057,512 264849 71072888 13,083,969 5,797,861 

1971 10,135 2635742 1021456 1745113 25171882 289,628 795135331 13:833:179 6,054,856 

ONTARIO 1967 13,076 4479599 1239507 192109715 3030681 3529475 1079829235 2022595696 95032055 
1968 12,932 438,891 124,886 1197r631 3,238,023 3729847 11499325954 21159421620 9,714,889 

1969 12,971 4455353 1295341 152195491 3,549,819 3879241 13100271 23,847,773 102637,008 

1970 12,736 43713095 1259763 151829424 3,711r437 41759851 1392262000 2490091636 1095245756 

1971 12,740 4379090 1265774 191835045 410201624 4559775 1452509680 2692707629 1155962471 

MANITOBA 1967 11444 255618 9,326 739617 154,965 21,433 638,117 1,079,730 424,923 
1968 1,393 252065 99088 719571 161,942 23,860 6572609 1,118,813 443,002 

1969 1,381 265289 92513 145944 182; 763 255337 725409 1,230,020 486,057 

1970 1,350 255874 9679 74,023 194,259 26,335 745381 1,260,416 4971221 

1971 1,356 251869 99658 739345 207,031 279627 788,264 1,344,855 534472 

SASKATCHEWAN 1967 779 8,999 1,223 21,612 51491 107130 3055487 479,582 165,986 
1968 756 95193 1,155 21,807 569447 11,000 311,760 489,210 170,002 

1969 748 8746 15143 202913 58,686 12,160 332722 530,443 186,891 

1970 737 8,792 1,347 215474 64,361 12,413 342,021 544,611 191983 

1971 723 89842 1,335 215478 69,461 12,166 3569713 578,039 209,965 

ALBERTA 1967 1,803 28,691 52198 719755 171,848 24,706 964,870 1,554,985 574,219 
1968 1,822 28,678 51284 715432 183,747 261490 1,041,058 116677034 604,529 

1969 1,861 30,830 59 369 76 365 214,915 299314 1,133,980 1,849,271 702,820 

1970 1,813 301407 59495 759458 230,190 297036 1194894 1,900,206 692,885 

1971 1,821 301963 51554 769158 2511644 30953 1297115 2080617 755246 

BRITISH COLUMBIA 1967 3,384 799705 99420 181,813 5325128 7195743 1,714,610 321899977 193975955 
1968 3,331 792827 97441 1825486 574,288 86,547 1,910,838 395509399 195757436 

1969 3,329 83855 9r528 1901439 646,594 93508 21125598 399179832 15744,524 

1970 3,253 825491 10, 362 186,633 675,556 92024 210675782 329760;567 1%9617,392 

1971 3,302 865565 10,262 1979279 781,068 109416 293015671 42235,968 1864409 

YUKON 1967 12 44 3 100 270 37 238 835 690 
1968 18 55 7 132 330 45 327 1,194 834 

1969 19 62 6 142 371 53 638 1,681 1,078 

1970 16 70 12 166 432 19 1,233 21356 1,095 

1971 15 48 18 133 426 24 1,253 25285 1,035 

NORTWEST TERRITORIES 1967 9 45 10 114 446 29 1,917 21821 867 
1968 14 56 16 148 549 31 21040 39341 1,296 

1969 13 62 23 177 665 40 2,090 39545 15394 

1970 15 115 28 292 1,049 63 32616 4,976 1,703 

1971 14 109 25 292 1,081 134 32700 52432 1,719 

CANADA 1967 33,267 9075824 260,827 25478916 51869085 7592780 2193712785 3859554389 17005696 
1968 32,643 896,648 263578 254582791 6121781429 8081764 23r090:970 4240615555 18332204 

1969 32,669 9185537 2715350 245155183 6,921,525 8605525 2553835484 45,5930,438 20,133,593 

1970 31,928 901,119 2655944 25450,058 7,232,256 9039264 2556995999 4623801935 20+047,801 


1971 31,908 9011044 266766 244485419 7,819,050 140001243 2776619379 50,275,917 21,737,514 
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TABLEAU 3. STATISTIQUES PRINCIPALES DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES, PAR PROVINCE, 1967-1971 


TOTAL ACTIVITY — ACTIVITÉ TOTALE 


Employees — Salariés 


Working owners Cost of 
and partners Total l materials, Value of 
- Administrative, office and other clalempoyecs sp oh er 
Ne ‘ ae 9 
Bea ae os DREUX employees Toul dv éolanés PRE ee os 
rovince 
Administration, bureau = - 
et autre personnel hors Salaries Coût des Valeur des 
: fabrication ond matiéres, des livraisons 
Nomberita vie Number wages fournitures et et autres 
UMP Or ere CE a = des marchan- recettes 
Re re Prélè- Male Female Salaries Nombre Traitements aoe are 
ay = = et 
ements : 
1 Hommes | Femmes | Traitements salaires revente 


number — nombre 


123 338 1799 432 13,619 11,620 54246 112467 208655 90,632 1967 TERRE-NEUVE 

106 327 1,816 483 14,617 11,908 57,582 117170 218,780 92,583 1968 

119 348 1,889 472 16433 129302 659325 149,551 2825837 120.537 1969 

113 404 1802 430 16556 12,873 725219 161,898 308,718 136,079 1970 

112 404 1,763 418 172472 12,580 725757 168,761 313,071 1355496 1971 

90 291 384 118 27319 29253 72671 41,565 595357 16,935 1967 ILE-DU-PRINCE-EDOUARD 
74 273 387 138 29492 29255 8219 431787 623194 175534 1968 

74 297 405 131 25672 29606 95746 47,778 68,032 19,726 1969 

79 327 363 128 27681 2698 10,681 522588 145367 21,793 1970 

81 313 380 115 29937 21290 107464 512279 72861 22,384 1971 


412 1,307 52963 1,599 42,718 33,025 141,729 415,553 678,895 251,812 1967 NOUVELLE-ECOSSE 
343 1248 6,066 1,641 452557 321894 148,811 461,992 751,310 272,288 1968 
329 1268 5871 1,617 491499 339 229 165640 488,728 816,105 315736 1969 
322 15402 5718 19453 51136 31,812 172,704 507,961 841,026 318,484 1970 
321 1487 6156 1,549 59622 31958 188,792 5571942 887237 311,757 1971 


288 933 51042 1476 35,911 26,770 121,406 3969241 639,838 221,440 1967 NOUVEAU-BRUNSWICK 


209 748 52157 1,461 395524 28,139 133,380 4271 846 6945438 249,012 1968 
202 783 59315 1,523 43,989 285984 148,206 478,875 786939 283,782 1969 
184 765 5239 1,364 461053 28,751 158281 512,901 819107 2831364 1970 


183 797 5123 1,389 495266 28,565 173,118 588,361 9122491 296,802 1971 


49622 197940 1155916 36,7364 17042751 5249688 297399520 7el52112 1294195765 50885243 1967 QUEBEC 
4131 20,026 1125890 37823 1,106,426 5219250 299239728 72595775 1392219006 574455448 1968 
3,887 195641 1129274 36,884 1491755314 529,027 391669701 853872906 1454939517 559677988 1969 
39617 199125 1099180 352074 192279524 514150 392852035 8,496,268 14r808r273 61091819 1970 
34397 192041 107,557 34,836 1,287,161 508,591 394592043 920719659 1557399178 694067236 1971 


5,031 24,557 181254 65,867 1,791,502 818,227 498229183 1393442630 2322872934 9951329956 1967 ONTARIO 
42660 245475 1814143 65,804 199339154 8109724 SelTle178 1424912944 2512881989 1075167406 1968 
49478 24,821 1835127 675641 291114110 8259462 526601929 1519391032 2795201537 111523267 1969 
49183 25,018 1792675 64,105 2,231,070 806,638 55942,507 164193, 762 27,935,800 1154592488 1970 
4,032 26,598 1745049 625134 29305920 800047 693269544 1796877804 3076119140 1295379204 1971 


611 21386 10729 31652 861346 49,325 2419311 718959 15176941 440,984 1967 MANITOBA 
554 21441 10,407 3540 89,927 48,100 251,869 744,866 15226,154 463,577 1968 
554 22587 10,115 39 522 949617 494439 277,380 8147265 1933995550 507,048 1969 
534 21,584 91954 3200 100,366 48,707 294,625 843669 1,383,002 5222667 1970 
505 2,783 92625 3,173 1039729 489325 310,760 898,003 1e476s758 558,920 1971 


343 1,315 4,101 1288 32066 15,611 83,558 342852 5259355 174,505 1967 SASKATCHEWAN 
318 1,403 3987 1,319 33,509 159654 89,955 350,154 5372176 1795420 1968 
316 19346 4,077 1,301 36396 15267 95,082 3772288 5832046 194,956 1969 
292 19295 32497 1,067 33625 14,703 97,985 381,231 5923139 2001623 1970 


269 1,328 3,352 1,049 33,687 14,578 103,147 407,280 636,667 2172941 1971 


654 3,065 12,380 39299 100,477 49568 2722325 10749021 15688571 599,283 1967 ALBERTA 
579 2,820 127286 39511 109,237 49,759 292,983 171561744 1,808,383 629,197 1968 
576 2869 122461 35 69% 120,189 529354 3352104 112739362 2,013,913 731,863 1969 
502 22790 122170 39259 1262462 51,331 3569653 173172032 29045280 716,885 1970 
487 21955 12,060 39364 132,836 51,941 3842480 194377355 292507297 7855347 1971 


1,192 5015 241489 72980 237,158 121,594 7695286 199459982 39454323 124302999 1967 COLOMBIE-BRI TANNIQUE 
1,098 4,988 24,278 T1944 252,383 1211490 8269671 291532905 3598327863 17615,580 1968 
1,038 5129 24,1824 8242 276210 126, 449 9221804 293879155 42199259 1,788,218 1969 

925 4856 24,610 72625 2955745 125,088 9712301 293335195 4%,069,;795 1,663,113 1970 

891 5,191 24,613 7» 868 318,011 1299308 10995080 275885993 4957159324 1r912r561 1971 


8 x 12 12 110 71 380 344 978 728 1967 YUKON 

8 x 14 10 108 86 438 545 19476 898 1968 

7 x 17 10 158 95 528 873 15974 1,136 1969 

th x 8 = 66 90 498 15234 22356 1,094 1970 

5 x 11 = 88 77 514 1,264 2,335 1,074 1971 

3 x 16 4 129 75 575 21038 3,197 1,121 1967 TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
4 x 17 4 140 93 689 2,213 3888 1,670 1968 

3 x 30 3 229 118 894 22825 4,907 22020 1969 

2 x 16 1 173 160 1,222 41165 6160 2r339 1970 

“| x 9 1 119 144 1,200 3890 6061 2,158 1971 


13,377 599187 362085 1221091 393859105 1652827 992549190 2515469764 44y 143808 1850495639 1967 CANADA 
12,084 58798 3587448 123,678 396271075 116421352 919051504 2745461942 4716469657 1954837614 1968 
11,583 599128 3605405 1251040 31926815 146751332 1078484341 30,347,637 5291302615 2154569276 1969 
10,760 58605 3529232 117,706 491315456 156372001 Ll, 3635712 3078052904 524886,022 2194172748 1970 
10,286 607939 344698 115,896 443101847 116287404 125129,897 3394627590 5794799421 23,187,881 1971 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


Industry group 


FOOD AND BEVERAGE INDUSTRIES 1970 


TOBACCO PRODUCTS INDUSTRIES 


1972 


1970 
ERA 


RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS 1970 


INDUSTRIES 


LEATHER INDUSTRIES 


TEXTILE INDUSTRIES 


KNITTING MILLS 


CLOTHING INDUSTRIES 


WOOD INDUSTRIES 


FURNITURE AND FIXTURE 


INDUSTRIES 


PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 


PRINTINGsPUBLISHING AND 


ALLIED INDUSTRIES 


PRIMARY METAL INOUSTRIES 


1971 


1970 
1971 


1970 
1971 


1970 
1971 


1970 
1971 


1970 
1971 


1970 
1971 


1970 
1971 


1970 
ESOT 


1970 
1971 


METAL FABRICATING INDUSTRIES 1970 


MACHINERY INDUSTRIES 


TRANSPORTATION EQUIPMENT 
INDUSTRIES 


ELECTRICAL PRODUCTS 
INDUSTRIES 


NON-METALLIC MINERAL 
PRODUCTS INDUSTRIES 


PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 
INDUSTRIES 


CHEMICAL AND CHEMICAL 
PRODUCTS INDUSTRIES 


MISCELLANEOUS MANUFACTURING 
INDUSTRIES 


TOTAL, ALL INDUSTRIES 


1971 


1970 
1971 


1970 
1971 


1970 
1971 


1970 
1971 


1970 
1971 


1970 
LOT 


1970 
1971 


ONTARIO 


TABLE 4. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP, 1970-1971 


Estab- 
lish- 


ments 
Eta- 
blisse- 
ments 


1,916 
1,829 


13 
13 


321 
335 


188 
180 


384 
382 


105 
96 


492 
457 


125 
133 


898 
872 


283 
289 


1,564 
1,574 


212 
204 


2,118 
29157 


507 
534 


363 
389 


453 
471 


529 
537 


28 
32 


GITE 
CFA 


1,034 
1,081 


1970 12,736 
1971 12,740 


MANUFACTURING ACTIVITY — ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE 


Production and related workers 


Travailleurs de la production et assimilés 


Male 


Hommes 


number — nombre 


36,899 
369645 


1,641 
1,585 


15,068 
14,812 


4,923 
4,989 


12,581 
12,266 


1,791 
1,817 


4,779 
49466 


125493 
12492 


13,080 
12:916 


281844 
28 9433 


19,212 
18,355 


559236 
53,751 


552215 
521814 


319412 
305612 


615277 
68,125 


305752 
31,058 


171340 
18,297 


21090 
1,976 


17,848 
17184 


145614 
145497 


Female 


Femmes 


15,709 
151442 


STL 
959 


67654 
6724 


5 876 
6220 


10, 353 
10,975 


41435 
41560 


15,879 
L559 275) 


1,290 
1,464 


21986 
3128 


4,703 
4,547 


51983 
59762 


1,027 
983 


6,840 
6639 


27228 
27148 


52915 
6,867 


19,518 
19,628 


4,271 
41402 


9,711 
91637 


4375095 125,763 
4372090 126,774 


111,504 
110,133 


5172 
4,888 


451469 
44929 


221159 
23262 


47825 
49,085 


12,858 
13,270 


411408 
39,670 


29,605 
291883 


33,829 
33,915 


729136 
69,810 


51,187 
483410 


117,001 
113,500 


132,012 
126,634 


70,282 
68,493 


142,170 
159,597 


103,408 
104,072 


401943 
42,619 


4,918 
41613 


47,902 
46,251 


507635 
50,012 


1,182,424 
1,183,045 


Wages 


Salaires 


313,822 
341,285 


157964 
16,735 


133,281 
142,628 


48,172 
541663 


121,646 
134,737 


24,812 
275099 


81:467 
84,123 


731340 
793810 


85,662 
91,549 


240,472 
2499840 


176,297 
182,442 


441,292 
466,539 


426,976 
437,659 


242,612 
2571323 


538,368 
653,211 


298,990 
319,343 


131588 
149,691 


211906 
22,289 


160,966 
166,856 


133,803 
142,801 


3r711:437 
4,020,624 


Cost of 
fuel 
and 
elec- 

tricity 


Cott du 
combus- 
tible et 
de |’élec- 
tricité 


40,952 
44,397 


1,026 
15,167 


10; 594 
11,672 


1,733 
1,899 


10,056 
10,791 


1,205 
1,228 


1,001 
980 


52670 
6,772 


3300 
39512 


58,671 
64,119 


4,895 
51402 


89,690 
98,965 


21,893 
23,017 


9332 
10,037 


293125 
34,726 


13,048 
13,944 


39,713 
43,566 


71997 
8» 763 


61,806 
63,998 


67134 
6,821 


417,851 
455,775 


Cost of 
materials 
and supplies 
used 


Coût des 
matiéres et 
fournitures 
utilisées 


$’000 


29195,057 
2283027 


2271986 
206,021 


3529374 
362,575 


94,776 
103,781 


3597731 
400,293 


542054 
56,997 


147,248 
148,586 


162,136 
178,897 


1661566 
182,014 


6725275 
697061 


263,719 
276,023 


1135908 
1,105,152 


1,001,513 
190421649 


671776 
7371200 


3059295 
3609,682 


8865459 
9501346 


2591814 
296,883 


5051490 
550,713 


6961481 
731,410 


313,343 
331,366 


13226000 
14,250; 680 


Value of 
shipments of 
goods of own 
manufacture 
Valeur des 

livraisons 
de produits 

de propre 
fabrication 


3r4859#350 
3r693,712 


292,787 
324203 


7475017 
801,425 


188,552 
205,218 


680879 
751,868 


105,259 
113,969 


308328 
319,167 


316,921 
360,390 


3619445 
381,739 


1,313,911 
1,367,409 


800,600 
848,131 


22283,372 
21358,012 


210475573 
221555626 


1317722 
1398620 


45450577 
513855406 


1,739,101 
1910989 


666,359 
774,115 


618,658 
701045 


145771490 
1664989 


7075734 
754597 


Value 
added 


Valeur 
ajoutée 


152747852 
1,394,438 


92853 
104,248 


391,047 
426,193 


91,275 
100,434 


310,107 
333,376 


485894 
55,738 


158,757 
168,345 


149,615 
169,865 


192,308 
198,481 


592793 
607,578 


5301294 
567465 


1,093,979 


1,166,791 


150401094 
1,098,816 


653850 
646,340 


1372750 
l1:744,480 


827,523 
945989 


371535 
431,177 


109,907 
146,814 


828,696 
873,337 


393,627 
416,565 


2430091636 10,524,756 
262707629 11,596,471 


ONTARIO 7 


TABLEAU 4. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D’INDUSTRIES, 1970-1971 


TOTAL ACTIVITY — ACTIVITÉ TOTALE 


Employees — Salariés @ f 
Working owners ost o 
and LAN Total ; materials, Value of x 
- Administrative, office and other Ose Cy ees Sie Re een 
a ; - and goo and other 
Propriétaires et non-manufacturing employees dl onde ne dune wee bine, 


associés actifs 


Groupe d'industries 


Administration, bureau 


et autre personnel hors Salaries Coût des Valeur des Valeur 
| Deep and matiéres, des livraisons ajoutée 
rae i ee Nerber wages fournitures et et autres 
umber] drawals ie on des marchan- recettes 
- - : : dises desti- 
A Female Salaries Nombre Traitements ees! 
Nombre je SJ E i nées à la 


revente 


Traitements salaires 


$'000 


Femmes 


$"000 $000 


number — nombre 


887 4,948 24,702 77390 2645 647 84,700 5781469 2,557,010 359102206 1340148 1970 INDUSTRIE DES ALIMENTS ET a 
8325 15391223) 23%618 72198 2714255 82,903 6125540 296357407 491183895 19474,903 1971 BOISSONS 
2 X 638 211 7; 850 31461 235814 228,820 293814 92,898 1970 INDUSTRIE DU TABAC 2 
2 x 658 203 8,724 39405 257459 209,603 3273293 104,690 1971 
41 x 51792 21000 68,203 297514 201,484 4325499 8445412 409,483 1970 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET 3 
Be X 51943 21032 739695 29,511 216323 4559417 9212411 455,177 1971 DES PRODUITS EN PLASTIQUE 
i 227 1,233 736 151465 12,768 63,637 112,768 209,843 93,655 1970 INDUSTRIE DU CUIR 4 
50 244 1,119 697 15,554 13,025 70,216 122,927 2279287 104,068 1971 
141 771 3» 896 1,669 471358 285499 169,005 385,889 7123490 315,258 1970 INDUSTRIE TEXTILE 3 
141 888 2917929 12670 495467 28,650 1849203 4299791 7869952 340629 1971 
17 X 612 517 95153 77355 335966 56,738 1073944 49,188 1970 BONNETERIE 6 
13 x 553 517 10,094 77447 377193 58,518 115,810 55,898 1971 
163 1,013 15472 1,368 23,985 234498 105,452 157,883 3215418 161,702 1970 INDUSTRIE DE L*HABILLEMENT fi 
149 951 1,408 1,321 24,802 22,470 108925 161,795 3359738 MALS) Beira 
382 1697 21226 655 229941 16,664 969281 174,027 331,500 152,246 1970 INDUSTRIE DU BOIS 8 
358 x 22233 646 25,239 16,835 105,050 196,698 380,892 172794 1971 
Sie 7009 21515 1352 31692 19,933 117,354 183,559 381,869 195,736 1970 INDUSTRIE OU MEUBLE ET DES 9 
528 3,050 29577 1,445 34,865 20,066 1269415 205,179 410,096 203,498 1971 ARTICLES D*AMEUBLEMENT 
16 129 8,315 3032 105,956 445894 346,428 7299153 153915969 614,506 1970 INDUSTRIE DU PAPIER ET 10 


14 171 8,051 27836 109,315 43,867 359,155 7395506 1442949135 627,387 1971 ACTIVITES ANNEXES 


646 4,026 11,014 73286 151,816 439495 328,113 294,808 843,161 541,988 1970 IMPRIMERIE EDITION ET 11 
624 4325 119407 75491 164,294 43,015 346,736 316,360 908,260 588,581 1971 ACTIVITES ANNEXES 

23 128) 124578 29755 163,022 71,596 6041314 1,214,148 23719698 1,104,251 1970 PREMIERE TRANSFORMATION DES 12 
22 133 12904 25651 176706 70,289 6439245 191739754 224415747 13182041 1971 METAUX 

512 3,770 149380 5,160 175,826 81,595 602,802 1135093 2211315 1,071,700 1970 FABRICATION DE PRODUITS EN 13 


509 3,938 14,009 5042 183,448 78,504 621,107 191809723 293269111 1491307457 1971 METAL 


53 X 16,459 41830 202572 54,929 4453184 836,107 1,796,469 967,613 1970 FABRICATION DE MACHINES 14 
58 x 12,831 39666 155,186 499257 412,509 918,708 16849809 754,271 1971 
71 405 20,591 4,556 268,828 92,339 8071196 472431961 5,903,625 1,605,984 1970 FABRICATION D*EQUIPEMENT DE 15 
69 X 19,818 4,201 281,651 99,011 934,861 592389435 713615675 241129667 1971 TRANSPORT 
20 271 219470 79244 2507374 781984 549,363 1238,678 2,160,247 900,824 1970 FABRICATION DE PRODUITS 16 
22 313 21565 Ts 220 2669771 79,471 586,115 14299,800 23537327 1034301 1971 ELECTRIQUES 
120 762 57100 1,581 619487 259423 193,075 312,863 731,145 383439 1970 FABRICATION DE PRODUITS Wt 
122 823 52097 1,605 66,338 26,410 216,029 362,302 856,654 446,928 1971 MINERAUX NON METALLIQUES 
- = 4,315 25144 70,016 8561 91922 536,509 647,971 108,379 1970 FABRICATION DE PRODUITS DU 18 
= = 45374 21045 769575 8,398 98,865 5729414 720, 764 144,613 1971 PETROLE ET DU CHARBON 
49 228 14,892 5540 190,512 42,551 3515478 936,377 1,885,644 896,771 1970 INDUSTRIE CHIMIQUE 19 
49 X 14,690 59542 203,835 41,818 370,691 955,078 159579141 944,989 1971 
411 2909 79475 41079 99,367 35879 233,170 426,871 879,062 453,719 1970 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 20 
436 X 75455 4,106 108,106 35,695 250,907 455,389 947,143 487,719 1971 OIVERSES 


4,183 25,018 179+675 64,105 24231,070 8061638 519421507 1691939762 27,935,800 1154595488 1970 TOTAL, TOUTES INDUSTRIES 
4,032 269598 1745049 62,134 2953059920 8001047 693264544 17,687,804 3076119140 124537,204 1971 
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TABLE 5. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP, 1967-1971 
(Basis: Revised 1960 Standard Industrial Classification) 


MANUFACTURING ACTIVITY — ACTIVITÉ MANUFACTURIERE 


Production and related workers 


Cost of 


Estab- Travailleurs de la production et assimilés fuel Cost of Value of 
lish- and materials shipments of 
ments elec- and supplies goods of own Value 
Industry group - Mone tricity used manufacture added 
bic oar Coût d Coût d Valeur d Val. 
isse- Male Female paid Wages out du oot des ‘aleur des Valeur 
ments = ia = Es combus- matières et livraisons ajoutée 
Hee Fanmos Heutes- Salarres tible et fournitures de produits 
de l’élec- utilisées de propre 
pons tricité fabrication 
payées rici ric 


Code 


number — nombre 


1 FOOD AND BEVERAGE INDUSTRIES 1967 2,307 389487 165264 116,696 256,651 39,799 1,927,240 310645451 14114,504 
1968 2,148 377031 15,957 113,609 2689503 401262 1,926,685 34118,031 1,165,291 
1969 2,049 367655 15,484 110,849 288546 41085 2,058,163 393197688 145241,951 
1970 1,916 36899 15,709 111,504 313,822 40,952 21195,057 314851350 1274852 
1971 1,829 363645 15442 110,133 341285 449397 2283027 346935712 1394438 
2 TOBACCO PRODUCTS INDUSTRIES 1967 15 15541 1,121 59324 11.928 825 206,219 271,903 78,796 
1968 13 1,492 988 44823 12,121 826 203,825 2949123 141949 
1969 13 1,579 925 4,903 13,200 900 212880 269:636 98,372 
1970 13 1,641 Nat 59172 15,964 1,026 2271986 292,787 92,853 
1971 13 1,585 959 4,888 16,735 1,167 206,021 3249 203 104,248 
3 RUBBER INDUSTRIES 1967 56 10,526 2,532 28,140 73,683 51836 202,612 4371376 231,895 
1968 53 91426 1,880 231644 68,543 59630 185,858 408,667 217,811 
1969 55 91748 1,954 251006 173926 65185 220,982 4591920 2391944 
1970 56 9098 1,838 23,099 78,350 61286 216,900 461,531 2434387 
LONE 57 89 726 1,865 22,107 815452 6,718 208,317 4751570 25914944 
4 LEATHER INDUSTRIES 1967 195 51736 51986 241032 433289 1,658 87,204 175,389 . 83,810 
1968 195 5817 6192 24715 471440 1,818 94,503 189,489 94,156 
1969 201 51550 6330 249288 493997 1,872 99,879 196,050 95888 
1970 188 41923 51876 227159 48,172 1,733 94,776 188,552 91,275 
1971 180 41989 61220 23262 543 663 1,899 103,781 205,218 100,434 
5 TEXTILE INDUSTRIES 1967 395 13,267 9,731 48,569 98,958 81804 320,170 5711804 2485486 
1968 388 139449 93966 494324 110,072 9,795 3475951 643,101 288,310 
1969 292 14,007 10,865 529586 126,031 10,573 402,690 745% 780 341,722 
1970 393 x X x x X x X x 
1971 391 x X x X x X x x 
6 KNITTING MILLS 1967 115 1,911 51106 14,557 231063 1,069 561956 108,661 481826 
1968 112 1,924 41958 14,045 231478 1,058 59,095 112,878 53576 
1969 108 1,868 4,810 13,849 24,616 1,085 59053 111r404 532649 
1970 105 1,791 45435 12,858 247812 1,205 54,054 105,259 481894 
1971 96 1,817 41560 13,270 27,099 1,228 56,997 113,969 55738 
if CLOTHING INDUSTRIES 1967 540 52153 15,704 41,588 70,271 1,069 137,725 2835497 143,896 
1968 529 4990755159893 41,798 145241 1,064 145,704 298,876 1551994 
1969 526 4,897 15,831 41,575 78,951 1,071 145,607 303; 846 157,587 
1970 492 4,779 15,879 41,408 815467 1,001 147,248 308, 328 158,757 
1971 457 41466 15,275 391670 84,123 980 148,586 319,167 168,345 
8 WOOD INDUSTRIES 1967 816 14,231 1,525 342022 64 764 57061 143,083 282,027 138,343 
1968 etl: 14041 1,443 339342 68,026 53757 160,616 314,369 149,532 
1969 777 131864 1,303 32426 73,716 6,100 1781442 342,206 161,105 
1970 155 12,493 1,290 29,605 733340 51670 1623136 316,921 149,615 
1971 133 121492 1,464 29:883 79810 6772 178,897 3601390 169,865 
9 FURNITURE AND FIXTURE 1967 938 13,812 2956 35555 71,775 27869 145,833 312r264 165215 
INDUSTRIES 1968 927 13,488 27863 34,377 751180 31042 152,102 3221986 169,507 
1969 944 14,174 3115 361392 86,309 31541 170,383 365279 195,939 
1970 898 13,080 21986 33,829 85,662 3% 300 166,566 361,445 192,308 
LON 872 12,916 34128 33915 91,549 34512 182,014 381,739 198,481 
10 PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 1967 279 28,815 4,759 725813 195,291 48,049 5825473 1,139,251 514,869 
1968 287 289461 4,783 715726 207,786 49108 6125356 1,183,685 523,540 
1969 291 29302 51033 143944 229,818 54,282 657221 152981696 593,657 
1970 285 x x x x xX x X x 
1971 291 x x X xX x X x x 
11 PRINTINGsPUBLISHING AND 1967 1,526 18,821 51641 49,397 141,181 41450 233,586 690; 148 452,8CC 
ALLIED INDUSTRIES 1968 1.545 18,870 51605 499253 151,355 47859 2371602 716,831 476,075 
1969 1,583 18,603 51594 49,103 161,198 57153 2555576 774,718 5171415 
1970 1,564 19,212 5983 51187 176,297 4,895 263,719 800,600 5301294 


1971 e514 18,355 51762 483410 182,442 51402 276023 848,131 5671465 
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TABLEAU 5. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D'INDUSTRIES, 1967-1971 


(Base: Classification type des industries, édition revisée de 1960) 


TOTAL ACTIVITY — ACTIVITÉ TOTALE 


Employees — Salariés 


Working owners Cost of 
and partners ; | materials, Value of 
- Administrative, office and other Total employees aan eopeentt van 
Ne 5 = n 
Propriétaires et non-manufacturing employees de salanés Be aor peed un 


associés actifs Groupe d'industries 


Administration, bureau 


et autre personnel hors Salaries Coût des Valeur des Valeur 
With Fabrication aad matiéres, des livraisons ajoutée 
Az fournit t t aut 
Namper wages ournitures e et autres 
Number| drawals + i des marchan- recettes 
a 7 i Nombre Traitements dises desti- 
Nembralimerelss Male Female Salaries tel es 
vements 5 a = et nées ala 
; F even 
Hommes | Femmes | Traitements salaires revente 


number — nombre 


14224 5480 27,724 8,512 2299135 90,987 485,786 2»2915332 394837345 1169928 1967 INDUSTRIE DES ALIMENTS ET 1 
1,103 5299 26,601 8,507 2415683 88,096 5109186 232455402 324985744 1226428 1968 BOISSONS 
985 4,980 25,779 8,249 253528 86,167 5429074 294122973 3597357839 1%306;090 1969 
887 42948 24,702 7,390 2645647 84,700 578469 235577010 379107206 14232409148 1970 
832 5,223 23,618 7,198 271255 82903 6129540 276357407 451187895 1r474r903 1971 
2 X 686 196 6,197 39544 18,125 206% 531 2725454 79,028 1967 INDUSTRIE DU TABAC 2 
1 X 656 191 6,819 39327 18,940 2045673 295297 75,267 1968 
1 x 688 213 7: 783 39405 20983 214,228 271,178 98,733 1969 
2 X 638 211 7,850 31461 23»814 228,820 293,814 92,898 1970 
2 x 658 203 89724 3405 259459 209,603 3279293 104,690 1971 
4 46 4375 1,361 407112 18,794 1139795 260,348 504827 243,604 1967 INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 3 
4 X 4312 1,354 427210 16972 110,752 260,526 4959532 230,423 1968 
2 X 4,218 1,342 454453 17,262 123,379 299,739 552,673 255206 1969 
3 X 4,080 11304 463750 167320 125,100 2839273 5439583 259,897 1970 
2 x 49217 1,343 50498 16,151 131,950 285377 5772240 286,462 1971 
56 213 1408 806 14,687 13936 573976 94,050 182,659 84,320 1967 INDUSTRIE DU CUIR 4 
54 X 1420 792 15,655 14,221 63094 101,670 197,038 94,830 1968 
56 230 1,381 815 16,250 14,076 66,247 117,957 214,718 97620 1969 
52 227 1233 736 15465 12,768 631637 112,768 209,843 93655 1970 
50 244 1,119 697 15554 13,025 70216 122,927 227,287 104,068 1971 
162 834 4,208 1,828 42,191 29034 1419149 344,181 598173 250,809 1967 INDUSTRIE TEXTILE 5 
140 785 4,043 1,779 439458 29237 153530 377,716 676,300 2922506 1968 
143 801 4,172 1,841 46847 30,885 172,878 434,010 781,360 346,729 1969 
X X x X xX x X x X x 1970 
x X X x X x X xX X x 1971 
25 129 693 583 95133 8,293 32,196 589744 110,409 48,793 1967 BONNETERIE 6 
18 115 663 537 8812 8,082 32290 60,757 1149322 531352 1968 
22 138 618 530 8,883 77826 339499 61,045 113,167 53,578 1969 
17 X 612 517 9,153 7,355 339966 56,738 107944 49,188 1970 
13 x 553 517 107094 74447 374193 58,518 115810 55898 1971 
182 1048 1,991 1,673 244374 24,521 94,645 145,779 293,292 145,548 1967 INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 1 
163 914 1,849 1,697 242412 24,416 981652 154956 309,835 157,960 1968 
174 1,100 1,729 1,668 2545732 24,125 104,683 156,975 318,004 160,548 1969 
163 1,013 15472 1,368 23,985 231498 105452 157,883 321,418 161,702 1970 
149 951 1,498 1,321 24, 802 229470 108,925 161,795 3355738 171593 1971 
474 X 2307 694 20061 18,757 849825 161,651 304,776 142,616 1967 INDUSTRIE DU BOIS 8 
421 x 2315 690 21,592 18,489 89,618 173,714 3307401 152608 1968 
415 1897 29312 712 23248 18,191 961965 191,963 359086 164,536 1969 
382 1#697 29226 655 22,941 16,664 96,281 174,027 331,500 1521246 1970 
358 x 21233 646 25,239 16,835 105,050 196,698 380,892 172,794 1971 
624 X 21614 1,344 287442 201726 100,217 157,728 3251648 166,971 1967 INDUSTRIE DU MEUBLE ET DES 9 
635 2,864 27552 1,369 285484 20,272 103,664 165,963 338,827 171,748 1968 ARTICLES O*AMEUBL EMENT 
632 21951 21654 113444 31690 217387 117999 187,014 384958 199,262 1969 
577 3,009 27515 1,352 31692 19,933 117354 183,559 381,869 195,736 1970 
528 3,050 29577 11445 34,865 20,066 126,415 2055179 410,096 203,498 1971 
12 76 8,015 27835 85,784 444424 281,075 619507 14190,976 530678 1967 INDUSTRIE DU PAPIER ET 10 
18 X 8,175 21965 934140 44,384 300,925 656271 1243860 540,010 1968 PRODUITS CONNEXES 
20 xX 8,372 3,065 1023044 45772 331,862 7039406 19364325 614,083 1969 
x x x x X x x X xX x 1970 
x X xX X xX x . x x x 1971 
694 3/573 11555 7,616 128,372 43633 2699553 2629215 1281364 463,307 1967 IMPRIMERIE,EDITION ET 11 
678 39736 112555 77482 136,140 439512 2875495 266001 754,963 486,737 1968 ACTIVITES ANNEXES 
682 3930 11,676 72693 147,303 43,566 308,501 286,877 816,077 5271964 1969 
646 42026 11014 79286 151816 439495 328,113 294,808 843,161 541988 1970 


624 4325 114407 7,491 164294 43,015 346136 316,360 908,260 588,581 1971 
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TABLE 5. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP, 1967-1971 — Concluded 
(Basis: Revised 1960 Standard Industrial Classification) 


MANUFACTURING ACTIVITY — ACTIVITÉ MANUFACTURIERE 


Production and related workers 


= Cost of 
Estab- Travailleurs de la production et assimilés fuel Cost of Value of 
lish- and materials shipments of 
ments elec- and supplies goods of own Value 
Industry group > tricity used manufacture added 
Eta- - - _ - 
blisse- Male Female Wages Cott du Coût des Valeur des Valeur 
ments a3 … = combus- matières et livraisons ajoutée 
Hommes Femmes Solaires tible et fournitures de produits 
de l’élec- utilisées de propre 
tricité fabrication 


number — nombre 


12 PRIMARY METAL INDUSTRIES 1967 214 54467 957 115,573 348116 74,276 863,815 1,788,199 857,178 
1968 207 54002 14124 115,674 371282 78,107 968,099 1,980,167 937,076 
1969 216 49426 1,110 1053664 3583305 70,713 9501928 1,954,178 938,958 
1970 212 553236 1,027 117,001 4411292 89,690 151355908 27283,372 1,093,979 
DOTE 204 53,751 983 113,500 466,539 98,965 1,105,152 27358012 1,166,791 
13 METAL FABRICATING INDUSTRIES 1967 2,019 52572 6,198 124,728 323,176 19,301 790102 1,640,302 835,932 
1968 2,055 51:748 61431 123,827 339,719 201486 853,553 1,754,412 892,972 
1969 2,066 53,870 6,739 129,889 3852074 21,952 928,076 1,9159275 985,605 
1970 2,097 549595 6806 130,559 421,347 21,778 996024 21028923 1027099 
UST 157 52195 67606 125,180 431,895 22,898 1,036,149 291373558 1,086,825 
ne MACHINERY INDUSTRIES 1967 458 32,058 1,600 121496 200,905 711994 590,637 1,137,780 5431089 
1968 482 291530 1,695 66,218 196,143 8,167 554,131 1,111,141 549,19C 
1969 498 32458 1,865 724374 234,630 9089 6651448 1,295,370 649,318 
1970 504 31,154 1,941 694146 240,381 91299 658929 1,300,802 649284 
1971 531 30449 1,878 67,600 2552252 9,991 7275527 1,384,083 643,126 
15 TRANSPORTATION EQUIPMENT 1967 352 66,650 51529 156,971 460,489 24,191 212781464 3%621,600 1473307562 
INDUSTRIES 1968 358 65,537 6,501 159357 5259574 27,809 218853430 413731780 1,489,821 
1969 357 68,437 6,779 164,626 583278 29008 323185480 520305719 1,700,091 
1970 363 61277 59915 142,170 538,368 29,135 3r059,295 43450577 1372750 
1971 389 68125 61867 159,597 653,211 34,726 3r609,682 523855406 17449480 
16 ELECTRICAL PRODUCTS 1967 428 335928 19,371 110,728 258227 11,831 810,006 1,568,460 756,918 
INDUSTRIES 1968 440 31,914 18,876 106,317 266867 12,315 808,840 1,599,689 7759268 
1969 450 329225 21,173 111,221 294, 843 13,000 933484 1,707,662 831437 

1970 454 x x X X X x x x 

1971 472 x x X x X x “x x 
Le NON-METALLIC MINERAL 1967 525 171489 1,585 42,950 108,673 32829 212469 540,517 300,983 
PRODUCTS INDUSTRIES 1968 516 17,717 1,524 42,911 118,212 357654 2371498 621,814 351+4C0 
1969 519 18,319 15442 44,020 133,700 38,521 2623923 673,561 . 380,858 
1970 535 17,430 1,412 41,150 1321194 39,770 262,109 6701748 373,573 
LS 542 18,398 1,416 421853 150, 423 439630 299,575 778,616 4321924 

ie < . 

18 PETROLEUM AND COAL PRODUCTS 1967 PU 2213 20 52310 173772 41752 432,990 537,312 97,951 
INDUSTRIES 1968 26 22200 15 59392 18,812 51584 466771 5721476 107,241 
1969 29 29133 12 51122 217636 61352 482,192 587,233 102,462 
1970 28 2090 12 4918 21,906 7997 505490 618,658 109,9C7 
1971 32 1,976 3 4,613 229289 8,763 550713 7017045 146,814 
19 CHEMICAL AND CHEMICAL 1967 Siti 17,272 3,906 4595411 121,020 50,778 6165114 1,349,801 696610 
PRODUCTS INDUSTRIES 1968 575 171346 49143 46,331 132,105 53,298 639,628 11457526 766,087 
1969 578 17,557 4,167 46,837 145,397 57,365 669,526 1,533,709 816,193 
1970 573 17,848 4,271 473902 160,966 61,806 6965481 1,577,490 828,656 
1971 575 17,184 47402 46,251 166,856 63998 731410 1,664,989 873,337 
20 MISCELLANEQUS MANUFACTURING 1967 1,294 18,650 13,016 651854 140; 849 77035 344536 738953 391391 
INDUSTRIES 1968 1,305 19,921 14,049 707947 162,564 8,208 392709 868,577 477092 
1969 1,320 20,681 14,810 735817 182,647 9395 428,336 9621843 534,857 

1970 1305 x x x x X xX x x 

1971 1365 x x x x x x x x 
TOTALs ALL INDUSTRIES 1967 13,076 447,599 1235507 12107715 341030,681 3529475 1099822235 2052591696 94,032,055 
1968 12,932 438,891 124,886 141975631 34238,023 3729847 1199325954 2159421620 94714,889 
1969 12,971 4453353 1291341 142195491 3,549,819 3871241 1341009271 23,847,773 10637CC8 
1970 12,736 4372095 125763 141829424 3,7115437 417,851 13,226,000 24009636 10524756 


1971 12,740 4375090 1269774 141835045 4410201624 4559775 14250680 262701629 11,596+471 
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TABLEAU 5. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D’INDUSTRIES, 1967-1971 — fin 


(Base: Classification type des industries, édition revisée de 1960) 


TOTAL ACTIVITY — ACTIVITÉ TOTALE 


Employees — Salariés 


Working owners Cost of 
and partners Total materials, Value of 
Me : : employees i i 
- Administrative, office and other PORN CEE supplies EE Value 
Propriétaires et non-manufacturing employees ry yg and goods an er 
Rue Beats UU Pe Total des salariés for resale revenue added G de 
= ed roupe d'industries 
Administration, bureau a = 
et autre personnel hors Salaries Coût des Valeur des Valeur 
With fabrication nat matiéres, des livraisons ajoutée 
i. fournit t t autres 
Nomber wants ournitures e et au 
Number| drawals = ÿ des marchan- recettes 
mt a ; ; dises desti- 
NonbreliPreles Male Female Salaries Nombre Traitements PARA 


et 
salaires 


Hommes 


vements 


revente 


Femmes | Traitements 


number — nombre 


33 153 11,086 21638 116,327 69,148 465,043 9365434 


Code 


1,874,640 867,355 1967 PREMIERE TRANSFORMATION DES 12 
25 127 11,695 2,679 129,582 69,500 500864 170287591 270557812 951,862 1968 MET AUX 
25 1238127232 2164 144,182 65532 5029487 11005768 21,022,288 952,826 1969 
23 128 12,578 22755 163,022 71,596 6049314 192147148 273711698 1104251 1970 
Ze 133 12,904 22651 176, 706 70,289 6439245 191739754 254419747 1451821041 1971 
649 3,772 15345 5392 151,600 79,507 474176 903,198 1788128 870,847 1967 INDUSTRIE DES PRODUITS 13 
574 3566 15545 59544 163,713 799268 503,432 9699117 149059237 928,495 1968 METALLIQUES 
537 39482 15,351 51634 176770 81,594 5617844 110557614 2073024 1,019,722 1969 
511 32762 14,310 53127 1745945 80,838 596,292, 191299522 241921635 1058761 1970 
508 X 13937 5,011 182,462 77,749 614,358 191739958 273077836 14118517 1971 
59 4379 21519 981 4,580 152,760 54,219 3539665 750,202 1,500,069 7511467 1967 INDUSTRIE DE LA MACHINERIE 14 
58 X 16048 4,539 165,089 51,812 361231 714,067 115167789 796,294 1968 
53 X 16,701 4,698 1849417 559722 419047 828,983 117131204 907,161 1969 
53 x 16,245 4,780 200,086 54,120 440,467 8155134 1769859 961,011 1970 
58 X 12,683 39619 153,530 48,629 408,782 898,670 176537942 744,944 1971 
83 X 18,853 4,755 190,844 95,787 6517333 392017691 497227620 195257871 1967 FABRICATION D'EQUIPEMENT DE nS) 
74 3504193907 4,711 2197762 96146 745,336 31972697 576987585 17281234 1968 TRANSPORT 
59 297120205127 4,689 244,566 100,032 8277844 424991327 61443978 15955600 1969 
71 405 20,591 4,556 268828 92,339 8072196 4243961 5,903,625 116051984 1970 
69 x 19,818 4,201 281,651 99,011 934,861 572389435 773612675 21121667 1971 
26 172 22,078 71474 207;019 82,851 4659246 170199102 198211699 806,192 1967 INDUSTRIE DES APPAREILS ET DU 16 
29 266 219471 7,031 2159474 799292 4825341 170401464 1,883,331 826,182 1968 MATERIEL ELECTRIQUES 
26 292 20979 7,881 231280 82,258 526,123 14,225,162 20609910 902,378 1969 
x X x x X x X X x X 1970 
x x X x X x x x x xX 1971 
123 X 5198 1,619 48,279 25891 156,952 261490 6007267 311,648 1967 INDUSTRIE DES PRODUITS 17 
108 X 5095 1,630 521953 25966 171,165 2914779 687,280 362,514 1968 MINERAUX NON METALLIQUES 
119 X 57214 1,674 58,907 26649 192,607 316830 739,855 3935506 1969 
120 762 5128 1,595 61,837 254565 194,031 315204 735561 385456 1970 
122 823 51123 1,618 667678 26,555 217,101 365,116 861282 448,687 1971 
"A Le 77 
= = 4,185 1970 53,787 8,388 71559 452,015 5541960 96,649 1967 FABRICATION DE PRODUITS OU 18 
= = 4,337 21062 605466 8,614 79,277 492629 596,339 106,892 1968 PETROLE ET DU CHARBON 
- - 4,457 29122 667645 8,724 88,281 511453 617072 101741 1969 
= = 4,315 22144 70,016 8,561 91,922 536,509 647,971 108,379 1970 
_ = 4,374 2045 76,575 8,398 98,865 5721414 720,764 144,613 1971 
ie X 14283 51504 149324 40,965 2709345 778,896 145541359 740,271 1967 INDUSTRIE CHIMIQUE 19 
66 263 14,333 51593 161:469 419415 2935574 809,802 1,666,669 809,752 1968 
61 246 14,801 5,672 178,256 42,197 323,653 883,508 1810365 881,748 1969 
49 228 14,892 51540 190,512 42,551 351,478 936,377 118857644 896,771 1970 
49 X 14,690 51542 203,835 41,818 370,691 955078 179577141 944989 1971 
526 21950 8,669 4,487 93,075 44822 2334923 4399534 876,270 437,054 1967 INDUSTRIES MANUFACTURIERES 20 
491 3,083 9,081 4,652 102,245 47,703 264,809 5059150 1,023,827 524,314 1968 CIVERSES 
466 3,062 94666 4,935 117,325 50,092 299,971 546,199 1491287454 584,235 1969 
x x x x x x x X xX X 1970 
X xX x x X X xX X x x 1971 
5,031 24,557 1814254 65,867 1,791;,502 8185227 478229183 1313441630 2342871934 917321956 1967 TOTAL; TOUTES INDUSTRIES 


4,660 24,475 1819143 65,804 11933154 810,724 5171178 1414911944 2542881989 1075169406 1968 
49478 249821 1839127 677641 2r111r110 825,462 576609929 1549391032 2745209537 115235267 1969 
4,183 25,018 1793675 64,105 2231070 806638 579427507 1641937762 2749351800 1144591488 1970 
4,032 267598 1741049 624134 213054920 800,047 673269544 1776871804 3096114140 1215372204 1971 
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TABLE 6. SELECTED PRINCIPAL STATISTICS ON MANUFACTURING ACTIVITY OF THE LEADING INDUSTRIES 
RANKED BY VALUE OF SHIPMENTS OF GOODS OF OWN MANUFACTURE, 1971 


TABLEAU 6. CERTAINES STATISTIQUES PRINCIPALES DE L’ACTIVITE MANUFACTURIERE DES PRINCIPALES INDUSTRIES 
CLASSEES SUIVANT LA VALEUR DES LIVRAISONS DE PRODUITS DE PROPRE FABRICATION, 1971 


Value of 


Production and 


related workers Cost of shipments 
Estab- = materials of goods 
lish- Travail euredetla and supplies of own Meta 
Rank Industry ments productioniet used manufacture adde 
= i ay assimilés ie = 
Rang Industrie Eta- Coût des Valeur des Valeur 
blisse- matières et livraisons ajoutée 
ments fournitures de produits 
Number Wages utilisées de propre 
Zz ie fabrication 


Nombre Salaires 


$’000 


No. — nomb. 


MOTOR VEHICLE MANUFACTURERS 


FABRICANTS DE VEHICULES AUTOMOBILES 9 25,058 241348 21423298 3165, 696 732,666 
7 YAS) MOTOR VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES MFRS. 
FAB. DE PIECES ET ACCESSOIRES D*AUTOMOBILES 155 34,519 294,758 883,380 156284623 727,558 
3. 291 IRON AND STEEL MILLS 
SIDERURGIE 18 293746 2663710 6201429 193945485 736,529 
cag Sith MISCELLANEOUS MACHINERY AND EQUIPMENT MFRS. 
FABRICANTS DE MACHINES ET D'EQUIPEMENT DIVERS 439 221575 176,876 470,399 957300 4753161 
5 1011 SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSORS 
ABATTAGE ET CONDITIONNEMENT DE LA VIANDE 165 8,255 651116 595895 743,608 143,432 
MT PULP AND PAPER MILLS 
USINES DE PATES ET PAPIERS ST 17,132 144,593 339,829 728,289 330,373 
7 3651 PETROLEUM REFINING 
RAFFINAGE DU PETROLE fj 1,679 19,868 528205 659,767 128,751 
8 3042 METAL STAMPING AND PRESSING INDUSTRY 
IND. D*EMBOUTISSAGE ET MATRICAGE DES ME TAUX 311 11,736 85358 322,225 5629175 239,309 
9 104 DAIRY PRODUCTS INDUSTRY 
INDUSTRIE LAITIERE 283 4530 307633 377,931 515042 1345306 
LORS 35 COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURERS 
FABRICANTS D*EQUIPEMENT DE TELECOMMUNICATION 150 14,987 88296 183,117 426,911 237,529 
110286 COMMERCIAL PRINTING 
IMPRIMERIE COMMERCIALE 942 14,851 108,030 163,063 421,693 2572271 
27336 MFRS. OF ELECTRICAL INDUSTRIAL EQUIPMENT 
FABRICANTS D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIEL 109 11,569 80,517 168389 4165641 240,251 
13 3783 MFRS. OF INDUSTRIAL CHEMICALS (ORGANIC) 
FAB. DE PROD. CHIMIQUES (ORGANIQUES), NCA 19 45571 459722 171,618 3793407 171,428 
14 309 MISCELLANEOUS METAL FABRICATING INDUSTRIES 
FABRICATION DE PRODUITS METALLIQUES DIVERS 306 10,101 677466 183,497 3745214 184,692 
15 165 PLASTICS FABRICATING INDUSTRY, N.E.S. 
FABRICATION ARTICLES MATIERE PLASTIQUE, NCA 278 10,945 61,175 154,259 325855 166,249 
16 1031 FRUIT AND VEGETABLE CANNERS AND PRESERVERS 
CONSERVERIES DE FRUITS ET DE LEGUMES 115 6,799 379161 193,110 316,134 126,325 
SOD WIRE AND WIRE PRODUCTS MANUFACTURERS 
IND. OU FIL METALLIQUE ET DE SES PRODUITS 140 79889 58,008 157,916 303,593 142,018 
l'820289 PUBLISHING AND PRINTING 
EDITION ET IMPRESSION 246 63623 52502 67, 864 2955620 225,573 
9 pees MISCELLANEOUS PAPER CONVERTERS 
TRANSFORMATIONS DIVERSES DU PAPIER 119 77105 45,857 153,725 289,628 132,716 
2033? MANUFACTURERS OF MAJOR APPLIANCES 
FABRICANTS DE GROS APPAREILS 23 5861 38,840 140,130 253,801 120,328 
fai E 2) | AIRCRAFT AND AIRCRAFT PARTS MANUFACTURERS 
FABRICANTS D'AERONEFS ET DE PIECES 36 61986 581517 102,680 253,009(1) 148,584 
22 1092 DISTILLERIES 
DISTILLERIES 11 1,676 15,551 68,633 2421908 180,057 
2300376 MANUFACTURERS OF SOAP AND CLEANING COMPOUNDS 
FAB. DE SAVON ET DE PRODUITS DE NETTOYAGE 56 22013 175367 100,110 231,515 128,197 
240295 SMELTING AND REFINING ; 
FONTE ET AFFINAGE 6 9321 775315 455407 231,493 150,745 
25 334 MFRS. OF HOUSEHOLD RADIO AND T.V. RECEIVERS 
FAB. RADIORECEPTEURS ET TELEVISEURS MENAGERS 13 41444 254105 138,322 231,375 82,308 
26 3799 MISCELLANEOUS CHEMICAL INDUSTRIES, N.E.S. 
FAB. DE PRODUITS CHIMIQUES DIVERS, N.C.A. 168 3008 19:744 123,801 228,939 104,590 
27 106 FEED INDUSTRY 
FABRICATION D'ALIMENTS POUR LES ANIMAUX 276 21167 13,048 171,052 227,681 53686 
28 3911 INSTRUMENT AND RELATED PRODUCTS MANUFACTURERS 
FAB. D'INSTRUMENTS ET DE PRODUITS SIMILAIRES 90 59211 37,677 92,599 226,704 135,738 
29 374 MFRS. OF PHARMACEUTICALS AND MEDICINES 
FAB. DE PROD. PHARMACEUTIQUES ET MEDICAMENTS 84 39495 20,335 67:346 226,560 159,297 
30 306 HARDWARE, TOOL AND CUTLERY MANUFACTURERS 
FAB. QUINCAILLERIE, OUTILLAGE ET COUTELLERIE 406 8,340 59905 66,617 201,321 135,138 
Sil eters FABRICATED STRUCTURAL METAL INDUSTRY 
FAB. D'ELEMENTS DE CHARPENTE METALLIQUE 67 © 5,668 525236 76,880 200,607(1) 122,003 
SAME OFFICE AND STORE MACHINERY MANUFACTURERS 
FAB. DE MACHINES POUR LE BUREAU ET COMMERCE 24 4,113 31,786 134,131 198,063 67,331 
33 1072 BAKERIES 
BOULANGERIES Bite 6940 40,494 89,167 196,440 103,374 
34 338 MANUFACTURERS OF ELECTRIC WIRE AND CABLE 
FABRICANTS DE FILS ET DE CABLES ELECTRIQUES 18 27870 21,508 127,179 187,723 62,667 
35 1093 BREWERIES 
BRASSERIES 10 1,848 16,750 429229 184,313 140,380 
36 2619 HOUSEHOLD FURNITURE MANUFACTURERS, N.E.S. 
INDUSTRIE DES MEUBLES DE MAISON, N.C.A. 254 8,619 46,799 87,747 183,253 95,072 
37 3782 MFRS. OF INDUSTRIAL CHEMICALS (INORGANIC) 
FAB. DE PROD. CHIMIQUES (INORGANIQUES);, NCA 36 21505 23,219 65,055 180,774 99,807 
38 188 AUTOMOBILE FABRIC ACCESSORIES INDUSTRY 
IND. ACCESSOIRES EN TISSU POUR L'AUTOMOBILE 18 35641 28,608 102,120 179,895 763420 
TOTAL», 40 LEADING INDUSTRIES 
TOTAL, 40 PRINCIPALES INDUSTRIES 6135 350,842 2717045429 10:378:980 18,721,492 8,058,406 
TOTAL, ALL INDUSTRIES 
TOTAL, TOUTES INDUSTRIES 12,740 563,864 410201629 1412505680 26,270,632 1155965467 
(1) VALUE OF PRODUCTION. = VALEUR DE LA PRODUCTION. 
NOTE? RANK RELATES ONLY TO INDUSTRIES FOR WHICH DATA CAN BE PUBLISHED. = NOTA: LE RANG NE SE RAPPORTE QU'AUX INDUSTRIES AU SUJET 


DESQUELLES DES DONNEES PEUVENT ETRE PUBLIEES. 
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TABLE 7. SELECTED PRINCIPAL STATISTICS ON TOTAL ACTIVITY OF THE LEADING INDUSTRIES 
RANKED BY TOTAL VALUE ADDED, 1971 


TABLEAU 7. CERTAINES STATISTIQUES PRINCIPALES DE L'ACTIVITÉ TOTALE DES PRINCIPALES INDUSTRIES 
CLASSÉES SUIVANT LA VALEUR TOTALE AJOUTÉE, 1971 


Cost of 


Total employees 


+ materials, Value of 

Total des salariés supplies shipments 
and goods and other Value 
Rank Industry for resale revenue added 

er = Salaries = = F 

Rang Industrie and Coût des Valeur des Valeur 
Number wages matiéres, des livraisons ajoutée 

fournitures et et autres 


des marchan- recettes 
dises desti- 
nées ala 


revente 


Traitements 
et 
salaires 


Nombre 


$000 


No. — nomb. 
12-322 MOTOR VEHICLE MANUFACTURERS 


FABRICANTS DE VEHICULES AUTOMOBILES 9 341844 369,196 399595326 510107647 1,058,322 
20291 IRON AND STEEL MILLS 

SIDERURGIE 18 38037 3631175 631,330 19414270 745536 
3) 325 MOTOR VEHICLE PARTS AND ACCESSORIES MFRS. 

FAB. DE PIECES ET ACCESSOIRES D*AUTOMOBILES 155 425267 3829128 916,112 1,670,033 736,890 
& 315 MISCELLANEOUS MACHINERY AND EQUIPMENT MFRS. 

FABRICANTS DE MACHINES ET D'EQUIPEMENT DIVERS 439 33,738 2801704 5753469 1,104,566 5193579 
Dr À | PULP AND PAPER MILLS 

USINES DE PATES ET PAPIERS 37 21,305 190,348 347,343 7375267 331,835 
6 286 COMMERCIAL PRINTING 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 942 21,529 171,750 1821194 450,011 2665334 
7 336 MFRS. OF ELECTRICAL INDUSTRIAL EQUIPMENT 

FABRICANTS D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIEL 109 21470 174029 279,656 551927 264396 
8335 COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURERS 

FABRICANTS D'EQUIPEMENT DE TELECOMMUNICATION 150 23,057 165,830 285425 549,031 258,734 
9 3042 METAL STAMPING AND PRESSING INDUSTRY 

IND. D'EMBOUTISSAGE ET MATRICAGE DES METAUX 311 15,708 126,806 3559360 602,000 2451630 
10 289 PUBLISHING AND PRINTING 

EDITION ET IMPRESSION 246 14,974 1225994 725260 301191 226846 
11309 MISCELLANEOUS METAL FABRICATING INDUSTRIES 

FABRICATION DE PRODUITS METALLIQUES DIVERS 306 13,532 98,302 213,064 4115433 192,607 
12 1092 ODISTILLERIES 

DISTILLERIES LL 39157 30,543 69,708 244516 180,590 
13 3783 MFRS. OF INDUSTRIAL CHEMICALS (ORGANIC) 

FAB. DE PROD. CHIMIQUES (ORGANIQUES)» NCA 19 77565 81,356 216,460 426,148 173,174 
14 3911 INSTRUMENT AND RELATED PRODUCTS MANUFACTURERS 

FAB. D' INSTRUMENTS ET DE PRODUITS SIMILAIRES 90 91401 827180 146% 929 313214 1691444 
15 165 PLASTICS FABRICATING INDUSTRY» N.E.Se 

FABRICATION ARTICLES MATIERE PLASTIQUE, NCA 278 13,360 84,373 170,040 344,171 168,715 
16 374 MFRS. OF PHARMACEUTICALS AND MEDICINES 

FAB. DE PROD. PHARMACEUTIQUES ET MEDICAMENTS 84 79324 ST 9-273 87,742 255668 168,224 
LT 295 SMELTING AND REFINING 

FONTE ET AFFINAGE 6 127854 1173149 leh, 2625778 155120 
18 104 DAIRY PRODUCTS INDUSTRY 

INDUSTRIE LAITIERE 283 10,498 785925 4575987 610,484 153548 
19m274 MISCELLANEOUS PAPER CONVERTERS 

TRANSFORMATIONS DIVERSES DU PAPIER 119 10,721 80,205 1761944 330,248 150,563 
20, 32k AIRCRAFT AND AIRCRAFT PARTS MANUFACTURERS 

FABRICANTS D*AERONEFS ET DE PIECES 36 11,091 101,518 106,156 256% 306 148,462 
21 1011 SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSORS 

ABATTAGE ET CONDITIONNEMENT DE LA VIANDE 165 11,712 98,880 620,986 7739311 147,704 
22 1093 BREWERIES 

BRASSERIES 10 39174 31,737 48,523 196,112 145996 
2325305 WIRE AND WIRE PRODUCTS MANUFACTURERS 

INO. DU FIL METALLIQUE ET DE SES PRODUITS 140 10,359 81,611 169,067 316, 633 144,347 
24 306 HARDWARE, TOOL AND CUTLERY MANUFACTURERS 

FAB. QUINCAILLERIE, OUTILLAGE ET COUTELLERIE 406 10,621 81642 851024 2249390 139,213 
2550376 MANUFACTURERS OF SOAP AND CLEANING COMPOUNDS 

FAB. DE SAVON ET DE PRODUITS DE NETTOYAGE 56 4,709 454435 118,605 2591426 138,465 
26 1031 FRUIT AND VEGETABLE CANNERS AND PRESERVERS 

CONSERVERIES DE FRUITS ET DE LEGUMES 115 95434 60,228 2441356 373,726 1354129 
an 332 MANUFACTURERS OF MAJOR APPLIANCES 

FABRICANTS DE GROS APPAREILS 23 89427 59887 173367 2935597 127,098 
28 302 FABRICATED STRUCTURAL METAL INDUSTRY 

FAB. D'ELEMENTS DE CHARPENTE METALLIQUE 67 7277 69113 87,850 216,139 126,560 
29 3651 PETROLEUM REFINING 

RAFFINAGE DU PETROLE 7 7892 945407 5441279 671785 124,555 
30 318 OFFICE AND STORE MACHINERY MANUFACTURERS 

FAB. DE MACHINES POUR LE BUREAU ET COMMERCE 24 6,878 58,135 178,883 293077 119159 
31 3799 MISCELLANEOUS CHEMICAL INDUSTRIES» N.E.Se 

FAB. DE PRODUITS CHIMIQUES DIVERS, N.C.A. 168 6,210 50,651 171,673 290,320 118,377 
32 3782 MFRS. OF INDUSTRIAL CHEMICALS (INORGANIC) 

FAB. DE PROD. CHIMIQUES (INORGANIQUES)» NCA 36 4249 41,137 81,815 211250 114,553 
33 334 MFRS. OF HOUSEHOLD RADIO AND T.V. RECEIVERS 

FAB. RADIORECEPTEURS ET TELEVISEURS MENAGERS 13 6,616 45,053 196,860 323,255 109,979 
34 1072 BAKERIES 

BOULANGERIES 575 10,874 69,991 113619 226,821 109,330 
35 1629 MISCELLANEOUS RUBBER PRODUCTS MANUFACTURERS 

FABRICANTS DE PRODUITS DIVERS EN CAOUTCHOUC 46 59384 41,462 77,278 1773430 99,971 
36 3399 MFRS. OF MISC. ELECTRICAL PRODUCTS, N.E.S. | 

FAB. DE PRODUITS ELECTRIQUES DIVERS, N.C.A. 75 71699 53,137 100,969 199,580 98,236 
37 2619 HOUSEHOLD FURNITURE MANUFACTURERS, N.E.S. 

INDUSTRIE DES MEUBLES DE MAISON, N.C.A. 254 10,238 60,301 91422 187,425 95,597 


TOTAL, 40 LEADING INDUSTRIES 
TOTAL, 40 PRINCIPALES INDUSTRIES 5950 518,738 4»3745907 1259643822 223,095,411 8,878, 823 


TOTAL» ALL INDUSTRIES 
TOTAL, TOUTES INDUSTRIES 12,740 800,047 693265543 1726871798 3076119143 1215371202 


NOTE: RANK RELATES ONLY TO INDUSTRIES FOR WHICH DATA CAN BE PUBLISHED. = NOTA: LE RANG NE SE RAPPORTE QU'AUX INDUSTRIES AU SUJET 
DESQUELLES DES DONNEES PEUVENT ETRE PUBLIEES. 
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Table 8. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1971 


MANUFACTURING ACTIVITY - ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE 


Production and related workers 


Cost of 


; cs : ay fuel Cost of Value of 
Estab- Travailleurs de la production et assimilés and materials shipments of 
lish- elec- and supplies |goods of own Value 
ments tricity used manufacture added 
Industry group and industry RE sx ey Tae 
Eta- Coût du Coût des Valeur des Valeur 
blisse- Female paid Wages combus- matiéres et livraisons ajoutée 
ments — — — tible et fournitures de produits 
Femmes Heures- Salaires de l'élec- utilisées de propre 
tricité fabrication 


Code number - nombre 


01 FOOD AND BEVERAGE INDUSTRIES 
101 MEAT AND POULTRY PRODUCTS INDS. 205 7,559 2,805 22,132 75,471 6,510 682,026 852,605 165,697 
1011 SLAUGHTERING AND MEAT PROCESSORS 165 6.617 1,638 17,921 65,116 5,427 595,895 743,608 143,432 
1012 POULTRY PROCESSORS 40 942 1,167 4,212 10,355 1,083 86,130 108,997 22,265 
102 FISH PRODUCTS INDUSTRY 14 270 250 ri 3,129 183 8,287 14,826 6,504 
103 FRUIT & VEG. PROCESSING INDS. 127 4,330 3,341 15,766 41,274 3,761 213,601 347,081 136,702 
1031 FRUIT & VEG. CANNERS & PRESERVERS 115 3,976 2,823 14,035 37,161 3,424 193,110 316,134 126,325 
1032 FROZEN FRUIT & VEGETABLE PROCESSORS 12 354 518 1,730 4,113 338 20,491 30,947 10,377 
104 DAIRY PRODUCTS INDUSTRY 283 4,125 405 9,771 30,633 7,713 377,931 515,042 134,306 
105 FLOUR & BREAKFAST CEREAL PRODS. IND 22 1,345 303 3,574 13,385 1,526 96,185 145,645 48,226 
106 FEED INDUSTRY 276 2,094 73 4,728 13,048 3,231 171,052 227,681 53,686 
107 BAKERY PRODUCTS INDUSTRIES 593 5,732 3,556 19,353 53,262 4,617 118,456 256,000 133,222 
1071 BISCUITS MANUFACTURERS 18 931 1,417 4,710 12,768 559 29,289 59,560 29,847 
1072 BAKERIES 575 4,801 2,139 14,642 40,494 4,058 89,167 196,440 103,374 
108 MISCELLANEOUS FOOD INDUSTRIES 167 5,989 4,110 21,314 63,909 8,907 409,481 720,607 302,651 
1081 CONFECTIONERY MANUFACTURERS 55 1,977 2,370 9,107 24,212 1,527 75,129 160,959 84,067 
1082 CANE AND BEET SUGAR PROCESSORS 2 X X X X X X X X 
1083 VEGETABLE OIL MILLS 3 195 — 427 1,464 1,105 76,573 88,515 10,840 
1089 MISCELLANEOUS FOOD PROCESSORS NES 107 X xX X X X X X X 
109 BEVERAGE INDUSTRIES 142 5,201 599 12,375 47,174 7,949 206,009 614,225 413,444 
1091 SOFT DRINK MANUFACTURERS 112 1,811 117 4,159 12,413 2,244 77,111 154,928 78,843 
1092 DISTILLERIES 11 1,269 407 3,758 15,551 3,343 68,633 242,908 180,057 
1093 BREWERIES 10 1,847 1 3,709 16,750 2,067 42,229 184,313 140,380 
1094 WINERIES 9 274 74 749 2,460 295 18,035 32,077 © 17,164 
TOTAL : 1,829 36,645 15,442 110,133 341,285 44,397 2,283,027 3,693,712 1,394,438 
02 TOBACCO PRODUCTS INDUSTRIES 
151 LEAF TOBACCO PROCESSORS 7 X x X X X X X X 
153 TOBACCO PRODUCTS MANUFACTURERS 6 X X X X X X X X 
TOTAL 13 1,585 959 4,888 16,735 1,167 206,021 324,203 104,248 
03 RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDS. : 
162 RUBBER PRODUCTS INDUSTRIES 57 8,726 1,865 22,107 81,452 6.718 208,317 475,570 259,944 
1623 TIRE AND TUBE MANUFACTURERS 9 X X X X x X X X 
1624 RUBBER FOOTWEAR MANUFACTURERS 2 X x X X X X X X 
1629 MISCELLANEOUS RUBBER PRODUCTS MFRS. 46 2,448 961 7,190 23,267 1,733 52,742 142,105 87,951 
165 PLASTICS FABRICATING INDUSTRY NES 278 6.086 4,859 22,822 61,175 4,955 154,259 325,855 166,249 
TOTAL 335 14,812 6,724 44,929 142,628 11,672 362,575 801,425 426,193 
04 LEATHER INDUSTRIES 
172 LEATHER TANNERIES 16 1,733 232 4,170 12,817 1,100 32,318 57,614 24,807 
174 SHOE FACTORIES 77 2,482 4,580 14,574 32,070 565 55,593 110,421 54,647 
175 LEATHER GLOVE FACTORIES 15 94 227 632 1,339 25 2,131 4,509 2,362 
179 LUGGAGE, HANDBAG ETC. MANUFACTURERS 72 680 1,181 3,887 8,437 208 13,740 32,674 18,619 
1792 BOOT AND SHOE FINDINGS MFRS. 9 145 84 505 1,131 52 1,334 4,277 2,896 
1799 MISC. LEATHER PRODUCTS MFRS. 63 535 1,097 3,382 7,306 157 12,406 28,397 15,723 


TOTAL 180 4,989 6,220 23,262 54,663 1,899 103,781 205,218 100,434 


ONTARIO 15 


Tableau 8. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D'INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1971 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Employees - Salariés 


Working owners Cost of 
and partners materials, Value of 
= Administrative, office and other Total employees supplies | shipments 
Propriétaires et non-manufacturing employees — and goods | and other Value 
associés actifs Total des salariés for resale revenue added 
Administration, bureau Salaries Coût des Valeur des Valeur Groupe d'industries et industrie 
et autre personnel hors and matières, des| livraisons ajoutée 
Number | drawals fabrication wages fournitures et) et autres 


des marchan- 

dises desti- 
nées a la 

revente 


Nombre Salaries Traitements 
= et 
salaires 


recettes 


Male Female 


Hommes | Femmes |Traitements 


$'000 number - nombre $'000 $'000 É Code 
INDUSTRIE DES ALIMENTS ET BOISSONS 01 
100 717 2,931 876 36,944 14,171 112,416 716,958 892,975 170,659 IND. DE LA VIANDE ET LA VOLAILLE 101 
84 528 2.681 776 33,764 11,712 98,880 620,986 773,311 147,704 ABATTAGE, CONDITIONNEMENT DE VIANDE 1011 
16 189 250 100 3,181 2,459 13,536 95,971 119,664 22,955 CONDITIONNEMENT DE LA VOLAILLE 1012 
4 X 25 21 1,015 566 4,143 8,558 15,399 6,801 IND. DE TRANSFORMATION DU POISSON 102 
17 78 1,981 786 24,134 10,438 65,407 266,129 406,148 145,691 PREPARATION DE FRUITS ET DE LEGUMES 103 
17 78 1,903 732 23,067 9,434 60,228 244,356 373,726 135,129 CONSERVERIES DE FRUITS & DE LEGUMES 1031 
= — 78 54 1,066 1,004 5,179 21,773 32,422 10,562 FRUITS ET LEGUMES CONGELES 1032 
57 331 4,798 1,170 48,292 10,498 78,925 457,987 610,484 153,548 INDUSTRIE LAITIERE 104 
2 x 595 205 7,571 2,448 20,956 107,292 163,036 55,105 MEUNERIE, FAB. DE CEREALES DE TABLE 105 
93 597 1,028 230 9,941 3,425 22,988 217,577 284,512 64,238 FABRICATION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX 106 
510 X 3,281 1,245 34,722 13,814 87,984 146,092 290,730 140,306 BOULANGERIE ET PATISSERIE (FAB.) 107 
1 xX 422 170 5,225 2,940 17,993 32,473 63,909 30,975 FABRICANTS DE BISCUITS 1071 
509 3,186 2,859 1,075 29,497 10,874 69,991 113.619 226,821 109,330 BOULANGERIES 1072 
37 213 4,007 1,509 50.688 15,615 114,597 463,928 781,990 310,240 INDUSTRIES ALIMENTAIRES DIVERSES 108 
20 101 1,103 492 13,206 5,942 37,418 82,427 169,961 85,912 FABRICANTS DE CONFISERIE 1081 
X x X xX X xX X xX X x SUCRE DE CANNE ET DE BETTERAVES 1082 
= — 62 17 831 274 2,295 77,756 89,978 11,120 MOULINS A HUILE VEGETALE 1083 
x X x X xX X X X x X PRODUITS ALIMENTAIRES DIVERS NCA 1089 
12 63 4,972 1.156 57,948 11,928 105,123 250.887 673.621 428,314 INDUSTRIE DES BOISSONS 109 
12 63 2,557 459 25,026 4,944 37,440 114,474 200,870 84,658 FABRICANTS DE BOISSONS GAZEUSES 1091 
— — 1,094 387 14,992 3157 30,543 69,708 244,516 180,590 DISTILLERIES 1092 
_ — 1,105 221 14,987 3,174 91#787 48,523 196,112 145,996 BRASSERIES 1093 
_ = 216 89 2,943 653 5,403 18,182 021123 17,070 PRODUCTEURS DE VIN 1094 
832 5,223 23,618 7,198 271,255 82,903 612,540 2,635,407 4,118,895 1,474,903 TOTAL 
INDUSTRIE DU TABAC 02 
X x X xX X X X x X X TRAITEMENT DU TABAC EN FEUILLES 151 
x X xX X x X x X x X FABRICANTS DE PRODUITS DU TABAC 153 
2 x 658 203 8,724 3,405 25,459 209,603 327,293 104,690 TOTAL 
IND DU CAOUTCHOUC, PRODS. EN PLAST. 03 
2 X 4,217 1,343 50,498 16,151 131,950 285,377 577,240 286,462 IND. DES PRODUITS EN CAOUTCHOUC 162 
xX xX x X x X xX X xX X FAB. DE PNEUS ET DE CHAMBRES A AIR 1623 
x X x X x x X X X xX FAB. DE CHASSURES EN CAOUTCHOUC 1624 
2 X 1,414 561 18,195 5,384 41,462 77,278 177,430 99,971 FAB. PRODUITS DIVERS EN CAOUTCHOUC 1629 
31 159 1.726 689 23,197 13,360 84,373 170,040 344,171 168,715 ARTICLES EN MATIERE PLASTIQUE NCA 165 
33 x 5,943 2,032 73,695 29,511 216,323 455,417 921,411 455,177 TOTAL 
INDUSTRIE DU CUIR 04 
1 xX 227 90 2,880 2,282 15,697 32,644 57,911 24,761 TANNERIES 172 
9 x 646 484 9,197 8,192 41,267 70,578 127,318 57,181 FABRIQUES DE CHAUSSURES 174 
9 44 25 21 434 367 1778 3,675 6,197 2,606 FABRIQUES DE GANTS EN CUIR 175 
51 xX 221 102 3,043 2.184 11,479 16,030 35,861 19,521 FAB. DE VALISES, SACS A MAIN ETC. 179 
1 x 23 14 445 266 1,576 1,621 4.598 2,930 ACCESSOIRES POUR BOTTES, CHAUSSURES 1792 
30 127 198 88 2,598 1,918 9,903 14,410 31,263 16,591 FAB. D'ARTICLES DIVERS EN CUIR 1799 


50 244 1,119 697 15,554 13,025 70,216 122,927 227,287 104,068 TOTAL 


16 


Code 


Industry group and industry 


TEXTILE INDUSTRIES 


COTTON YARN AND CLOTH MILLS 

WOOL YARN AND CLOTH MILLS 
MAN-MADE FIBRE, YARN & CLOTH MILLS 
FIBRE AND FILAMENT YARN MFRS. 
THROWSTERS, SPUN YARN & CLOTH MILLS 
CORDAGE AND TWINE INDUSTRY 

FELT AND FIBRE PROCESSING MILLS 

FIBRE PROCESSING MILLS 

PRESSED AND PUNCHED FELT MILLS 
CARPET, MAT AND RUG INDUSTRY 
CANVAS PRODUCTS COTTON & JUTE BAGS 
COTTON AND JUTE BAGS MANUFACTURERS 
CANVAS PRODUCTS MANUFACTURERS 
AUTOMOBILE FABRIC ACCESSORIES IND. 
MISCELLANEOUS TEXTILE INDUSTRIES 
THREAD MILLS 

NARROW FABRIC MILLS 

EMBROIDERY, PLEATING, HEMSTITCHING 
TEXTILE DYEING AND FINISHING PLANTS 
MISCELLANEOUS TEXTILE INDS NES 


TOTAL 


KNITTING MILLS 


HOSIERY MILLS 

KNITTING MILLS-EXCEPT HOSIERY MILLS 
KNITTED FABRIC MANUFACTURERS 
OTHER KNITTING MILLS 


TOTAL 


CLOTHING INDUSTRIES 


MEN’S CLOTHING FACTORIES 

MEN’S CLOTHING FACTORIES 

MEN’S CLOTHING CONTRACTORS 
WOMEN’S CLOTHING INDUSTRIES 
WOMEN’S CLOTHING FACTORIES 
WOMEN’S CLOTHING CONTRACTORS 
CHILDREN’S CLOTHING INDUSTRY 

FUR GOODS INDUSTRY 

FOUNDATION GARMENT INDUSTRY 
MISCELLANEOUS CLOTHING INDUSTRIES 
FABRIC GLOVE MANUFACTURERS 

HAT AND CAP INDUSTRY 
MISCELLANEOUS CLOTHING INDS. NES 


TOTAL 


WOOD INDUSTRIES 


SAWMILLS, PLANING AND SHINGLE MILLS 
SAWMILLS AND PLANING MILLS 

VENEER AND PLYWOOD MILLS 

SASH, DOOR & OTHER MILLWORK PLANTS 
SASH. DOOR AND OTHER MILLWORK NES 
HARDWOOD FLOORING PLANTS 
PRE-FABRICATED BLDGS (WOOD FRAME) 
WOODEN BOX FACTORIES 

COFFIN AND CASKET INDUSTRY 
MISCELLANEOUS WOOD INDUSTRIES 
WOOD PRESERVATION INDUSTRY 

WOOD HANDLES AND TURNING INDUSTRY 
MANUFACTURERS OF PARTICLE BOARD 
MISCELLANEOUS WOOD INDUSTRIES NES 


TOTAL 


ONTARIO 


Table 8. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1971 


Estab- 
lish- 
ments 


Eta- 
blisse- 
ments 


Male Female 


MANUFACTURING ACTIVITY - ACTIVITE MANUFACTURIERE 


Production and related workers 


Travailleurs de la production et assimilés 


Femmes 


number - nombre 


x X X 
1,238 1,042 4,589 

X X xX 

x X X 

x X X 
353 196 1,102 
635 71 1,630 
403 60 1,080 
232 11 551 
1,137 636 3.845 
424 553 2,026 
44 96 299 
380 457 1,727 
1,249 2,392 7,906 

X x X 

X x x 
105 275 793 
88 266 732 
261 250 1,141 
624 1,574 4,547 
12,266 10,975 49,085 

X x X 

x X x 

X X X 

679 2,778 72x17. 14,076 

1,817 4,560 13,270 
2,324 7,561 20,020 
2,272 7,161 19,098 
52 400 922 

X X x 
1,340 4,882 12,471 

X X X 

x X x 
264 100 711 
110 1,019 2,228 

X x X 
33 104 281 
172 272 855 

X x X 
4,466 15,275 39,670 
4,390 38 9,640 
4,390 38 9,640 
1,390 607 4,063 
3.737 484 9,205 
3.009 418 7,508 
318 65 833 
410 1 864 
1,372 166 3,215 
249 30 602 
1,354 139 3,159 

X X x 
300 33 694 

X X x 
506 106 1,294 
12,492 1,464 29,883 


Wages 


Hommes Salaires 


Cost of 
fuel 
and 
elec- 

tricity 


Coût du 

combus- 
tible et 

de l'élec- 
tricité 


Cost of Value of 
materials shipments of 
and supplies | goods of own 
used manufacture 
Coût des Valeur des 
matiéres et livraisons 
fournitures de produits 
utilisées de propre 
fabrication 


X X 
21,154 48,031 

X X 

X X 

X x 
4,595 10,744 
11,613 23,839 
7,286 14,848 
4,328 8.991 
48,885 77,398 
13,331 21,983 
3,518 5,001 
9,813 16,983 
102,120 179,895 

X X 

X X 
2,781 5,934 
1,596 5,293 
11,826 18,290 
32,897 61,826 
400,293 751,868 

X X 

X X 

X X 
22,115 48,473 
56,997 113,969 
71,144 152,889 
70,884 150,327 
260 2,562 

X X 
51,565 105,720 

X X 
xX UE 
6.095 11,303 
6,534 18,992 

X X 
779 1,883 
1,882 6,252 

X X 
148,586 319,167 
54,754 115,752 
54,754 115,752 
17,043 37,382 
70,923 131,202 
53,285 100,513 
4,693 9.726 
12,944 20,963 
16.464 35,393 
1,789 4,768 
17,925 35,892 

X X 
1.899 5,082 

X X 
6.440 12,933 
178,897 360,390 


Value 
added 
Valeur 

ajoutée 


5,691 
11,538 
7,199 
4,338 
28,004 
8.810 
1,464 
7,346 
76,420 

X 

x 
3,139 
3,708 
6,225 
28,295 


333,376 


Working owners 
and partners 


Propriétaires et 
associés actifs 


Nombre 


x x x 


$‘000 


X 
X 
Xx 
x 
x 
X 
X 


X BK X X OK OK OK XX 
wo 


= 


_ 
J 


nN 
Oxx«N X X © X 


oO 


~ 


wo 


xxl x | 


Male 


Hommes 


Female 


Femmes |Traitements 


number - nombre 


761 
755 
6 
xX 
250 
xX 
X 
64 
181 
xX 
11 
56 
X 


1,408 


ONTARIO 


Tableau 8. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D'INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1971 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Administrative, office and other 
non-manufacturing employees 


Administration, bureau 
et autre personnel hors 
fabrication 


Salaries 


Employees - Salariés 


Total employees 


Number 


Nombre 


Total des salariés 


Salaries 
and 


Traitements 
et 
salaires 


2,773 

7,420 
X 

736 

2.748 
X 


108,925 


32,552 
32,552 
12,453 
35,602 
28,070 
3,038 
4,494 
11,437 
2.280 
10,726 
xX 
2.183 
X 


3,922 


105,050 


Cost of 
materials, 
supplies 
and goods 
for resale 


Coût des 
matiéres, des 


fournitures et 
des marchan- 


dises desti- 
nées a la 
revente 


Value of 
shipments 
and other 

revenue 


Valeur des 
livraisons 
et autres 

recettes 


$000 

X X 
22,734 49,674 

X X 

xX X 

X X 
5,188 11,418 
13,550 26,058 
7,985 15,675 
5,565 10,383 
49,489 77,806 
16,110 25,241 
4,772 6,394 
11,338 18,847 
102,941 180,205 

X X 

X X 
2,802 5,935 
1,895 5,688 
13,042 19,558 
40,631 72,050 
429,791 786,952 

X X 

X xX 

X X 
23,067 49,740 
58,518 115,810 
76,490 158,925 
76,226 156,363 
264 2,562 

X X 
56,534 111,538 

x X 

X x 
6,299 11,568 
7,840 21,568 

X X 
1,085 2,314 
2.428 7,085 

X x 
161,795 335,738 
60,407 121,882 
60,407 121,882 
18,970 39,455 
78,596 140,687 
60,034 108,760 
4,968 10,095 
13,594 21,831 
17,434 36,466 
1,946 5.013 
19,344 37,390 

X x 
1,941 5,099 

X X 
7,109 13.697 
196,698 380,892 


Value 
added 


Valeur 
ajoutée 


171,593 


55,190 
55,190 
17,501 
61,132 
48,591 
5,160 
7,380 
18,542 
3,034 
17,396 
X 
3,147 


x 
6,588 


172,794 


Groupe d'industries et industrie 


INDUSTRIE TEXTILE 
FILATURE ET TISSAGE DU COTON 
FILATURE ET TISSAGE DE LA LAINE 
FIBRES ARTIFICIELS ET SYNTHETIQUES 
FILES DE FIBRES ET DE FILAMENTS 
MOULINAGES, FILATURES ET TISSAGES 
CORDERIE ET FICELLERIE-FABRICATION 
FEUTRE ET TRAITEMENT DES FIBRES 
USINES DE TRAITEMENT DE FIBRES 
FABRIQUES DE FEUTRE PRESSE ET AERE 
IND. DES TAPIS, DES CARPETTES, ETC. 
ARTIC GROSSE TOILE SACS COTON, JUTE 
FAB. DE SACS DE COTON ET DE JUTE 
FAB. D'ARTICLES EN GROSSE TOILE 
ACCESSOIRES EN TISSU POUR L'AUTO 
INDUSTRIES TEXTILES DIVERSES 
FABRIQUES DE FIL 
RUBANERIE (FABRICATION) 
BRODERIE, PLISSAGE, OURLETS A JOUR 
TEINTURE ET FINISSAGE DE TEXTILE 
INDS. TEXTILES DIVERSES NCA 


TOTAL 


BONNETERIE 
IND. DES BAS ET CHAUSSETTES 
BONNETERIE (SAUF BAS, CHAUSSETTES) 
FAB. DE TISSU A MAILLES 
AUTRES FABRICANTS DE TRICOT 


TOTAL 


INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
IND. DES VETEMENTS POUR HOMMES 


CONFECTION DE VETEMENTS POUR HOMMES 
CONFECTION FORFAIT VETEMENTS HOMMES 


IND. DES VETEMENTS POUR DAMES 


CONFECTION DE VETEMENTS POUR DAMES 
CONFECTION FORFAIT VETEMENTS DAMES 


IND. DES VETEMENTS POUR ENFANTS 
IND. DES ARTICLES EN FOURRURE 

IND. DES CORSETS ET SOUTIENS-GORGE 
INDS. DIVERSES DE L’HABILLEMENT 
FABRICANTS DE GANTS EN TISSU 

IND. DES CHAPEAUX ET CASQUETTES 
INDS. DIVERSES DU VETEMENT NCA 


TOTAL 
INDUSTRIE DU BOIS 


SCIERIES RABOTAGE USINES BARDEAUX 
SCIERIES ET ATELIERS DE RABOTAGE 


FABRIQUES PLACAGES, CONTRE-PLAQUES 


PORTES CHASSIS AUTRES BOIS OUVRES 
PORTES, CHASSIS, BOIS OUVRES NCA 


FABRICATION DE PARQUETS EN BOIS DUR 
PREFAB BATIMENTS-CHARPENTES EN BOIS 


FABRIQUES DE BOITES EN BOIS 
INDUSTRIE DES CERCUEILS 

INDS. DIVERSES DU BOIS 
TRAITEMENT PROTECTEUR DU BOIS 


MANCHES EN BOIS, TOURNAGE SUR BOIS 
FABRICANTS DE PANNEAUX AGGLOMERES 


INDUSTRIES DIVERSES DU BOIS NCA 


TOTAL 


Code 


2431 
2432 


2441 
2442 


2491 


2499 


08 
251 
2513 
252 
254 
2641 
2542 
2543 
256 
258 
259 
2591 
2592 
2593 
2599 


18 


Code 


09 
261 
2611 
2619 
264 
266 
268 


10 
271 
272 
273 
2731 
2732 
2733 
274 


11 

286 
287 
288 
289 


12 

291 
292 
294 
295 
296 
297 
298 


13 
301 
302 
303 
3031 
3039 
304 
3041 
3042 
305 
306 
307 
308 
309 


14 

311 
315 
316 
318 


Industry group and industry 


FURNITURE AND FIXTURES INDUSTRIES 
HOUSEHOLD FURNITURE MANUFACTURERS 
FURNITURE RE-UPHOLSTERY & REPAIR 
HOUSEHOLD FURNITURE MFRS. NES 
OFFICE FURNITURE MANUFACTURERS 
MISC. FURNITURE AND FIXTURE MFRS. 
ELECTRIC LAMP AND SHADE MFRS. 


TOTAL 


PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 
PULP AND PAPER MILLS 
ASPHALT ROOFING MANUFACTURERS 
PAPER BOX AND BAG MANUFACTURERS 
FOLDING CARTON AND SET-UP BOX MFRS. 
CORRUGATED BOX MANUFACTURERS 
PAPER AND PLASTIC BAG MANUFACTURERS 
MISCELLANEOUS PAPER CONVERTERS 


TOTAL 


PRINTING, PUBLISHING & ALLIED INDS. 
COMMERCIAL PRINTING 
PLATEMAKING, TYPESETTING ETC. IND. 
PUBLISHING ONLY 
PUBLISHING AND PRINTING 


TOTAL 


PRIMARY METAL INDUSTRIES 
IRON AND STEEL MILLS 
STEEL PIPE AND TUBE MILLS 
IRON FOUNDRIES 
SMELTING AND REFINING 
ALUMINUM ROLLING, CASTING ETC. 
COPPER & COPPER ALLOY ROLLING ETC. 
METAL ROLLING, CASTING ETC. NES 


TOTAL 


METAL FABRICATING INDUSTRIES 
BOILER AND PLATE WORKS 
FAB. STRUCTURAL METAL INDUSTRY(1) 
ORNAMENTAL & ARCHITECTURAL METAL 
METAL DOOR AND WINDOW MANUFACTURERS 
ORNAMENT & ARCHITECTURAL METAL NES 
METAL STAMPING, PRESSING & COATING 
METAL COATING INDUSTRY 
METAL STAMPING AND PRESSING IND. 
WIRE AND WIRE PRODUCTS MFRS. 
HARDWARE, TOOL AND CUTLERY MFRS. 
HEATING EQUIPMENT MANUFACTURERS 
MACHINE SHOPS 
MISC. METAL FABRICATING INDS. 


TOTAL 


MACHINERY INDUSTRIES 
AGRICULTURAL IMPLEMENT INDUSTRY 
MISC. MACHINERY AND EQUIPMENT MFRS. 
COMMERCIAL REFRIG. AIR COND. MFRS. 
OFFICE AND STORE MACHINERY MFRS. 


TOTAL 


ONTARIO 


Table 8. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1971 


MANUFACTURING ACTIVITY - ACTIVITE MANUFACTURIERE 


Production and related workers Cost of 


ve fuel Cost of Value of 

and materials shipments of 
lish- elec- and supplies |goods of own 

ments tricity used manufacture 


Estab- Travailleurs de la production et assimilés 


Eta- Coût du Coût des Valeur des 
blisse- Male Female Wages combus- matières et livraisons 
ments — — — tible et fournitures de produits 

Hommes Femmes Salaires de l'élec- utilisées de propre 
tricité fabrication 


number - nombre ï $'000 
627 7,293 1,940 19,270 49,962 1,714 CEOS: 195,785 
373 504 110 1,270 3,163 44 5,566 12,531 
254 6.789 1,830 18,000 46,799 1,670 87,747 183,253 
35 1,681 125 3,928 11,681 700 22,510 54,048 
189 3,751 828 9,840 28,088 1,060 62,231 123,850 
21 191 235 878 1,818 37 3,961 8,057 
872 12,916 3,128 33,915 91,549 3,512 182014 381,739 
97 16,740 392 35,946 144,593 58,158 339,829 728,289 
4 192 2 444 1,489 292 7,613 15,119 
129 6,564 1,985 18,214 57,901 2,986 195,894 334,374 
60 2,398 1,007 7,096 21,452 819 58,820 107,334 
39 2,985 451 7,390 25,158 1,312 94,691 149,772 
30 1,181 527 3,727 11,292 855 42,383 77,267 
119 4,937 2,168 15,207 45,857 2,683 153,725 289.628 
289 28,433 4,547 69,810 249,840 64,119 697,061 1,367,409 
942 10,786 4,065 30,119 108,030 2,947 163,063 421,693 
201 2,083 560 5,433 21,910 430 11,035 53,484 
185 — —_ — — — 34,061 77,334 
246 5,486 1197 12,858 52,502 2,026 67,864 295,620 
1,574 18,355 5,762 48,410 182,442 §,402 276,023 848,131 
18 29,549 197 61,534 266,710 49,356 620,429 1,394,485 
12 2.723 83 6,267 24,972 2,554 12221 170,424 
58 5,753 112 12,347 46,800 6,313 57,532 - 148,541 
6 9,318 3 18,739 T7316 35,341 45,407 231,493 
36 2,745 246 6,244 23,318 2,651 88,429 151,069 
34 1,791 11 3,836 13,904 1,876 114,598 155,811 
40 1,872 331 4,534 13,521 1,875 66,545 106,190 
204 53,751 983 113,500 466,539 98,965 1,105,152 2,358,012 
38 2,967 8 6,390 27,471 831 55,474 120,068 
67 5,646 22 11,968 52,236 1,724 76,880 200,607 
263 4,565 355 10,507 33,802 1,658 94,150 188,264 
81 2,046 225 4,862 14,740 773 39,393 75,366 
182 2,519 130 5,645 19,062 884 54,757 112,898 
424 12,145 2,016 30,665 100,285 6,772 343,509 616,768 
113 1,938 487 5,238 14,927 1,656 21,285 54,594 
311 10,207 1,529 25,427 85,358 5.116 322,225 562,175 
140 6,640 1.249 16,642 58,008 3,653 157,916 303,593 
406 6,982 1,358 17,834 59,905 2,118 66,617 201,321 
50 1,490 91 3,329 10,563 577 38,573 70,053 
463 3,705 113 8,289 27,923 841 26,033 80,737 
306 8.674 1,427 21,010 67,466 4,843 183,497 374,214 
2157 52814 6,639 126,634 437,659 23,017 1,042,649 2,155,626 
45 4,478 10 9,167 37,882 2.161 92,241 173,606 
439 21,367 1,208 47,268 176,876 6,687 470,399 957,300 
26 1,541 43 3,398 10,780 465 40,429 69,652 
24 3,226 887 8,659 31,786 724 134,131 198,063 
534 30,612 2148 68,493 257,323 10,037 737,200 1,398,620 


Value 
added 
Valeur 

ajoutée 


101,996 
6,924 
95,072 
31,422 
60,983 
4,080 


198,481 


330,373 
7,269 
137,230 
48,316 
54,200 
34,713 
132,716 


607,578 


257,271 
41,938 
42,683 

225,573 


567,465 


736,529 
56,630 
84,780 

150,745 
61,136 
38,879 
38,091 


1,166,791 


66,277 
122,003 
93,173 
35,590 
57,583 
271,251 
31,942 
239,309 
142,018 
135,138 
30,517 
53,749 
184,692 


1,098,816 


78,343 
475,161 
28,505 
67,331 


646,340 
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Tableau 8. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D'INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1971 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Employees - Salariés 


Working owners Cost of 
and partners materials, Value of 
= Administrative, office and other Total employees supplies shipments 
Propriétaires et | non-manufacturing employees = and goods | and other Value 
associés actifs Total des salariés for resale revenue added 
Administration, bureau Salaries Coût des Valeur des Valeur Groupe d'industries et industrie 
et autre personnel hors and matières, des| livraisons ajoutée 


fournitures et 
des marchan- 


Number | drawals fabrication Number 


wages 


et autres 
recettes 


Nombre Male Female Salaries Nombre | Traitements | dises desti- 
= = = et nées à la 
Hommes | Femmes |Traitements salaires revente 
$000 number - nombre $'000 $000 
IND. MEUBLE, ARTICLES D'AMEUBLEMENT 
466 2.527 1,058 640 14,015 10,931 63,977 97,511 200,534 102,600 INDUSTRIE DES MEUBLES DE MAISON 
368 1,819 52 27 513 693 3,676 6,089 13,109 7,003 REMBOURRAGE, REPARATION DE MEUBLES 
98 707 1,006 613 13,502 10,238 60,301 91,422 187,425 95,597 IND. DES MEUBLES DE MAISON NCA 
2 X 657 301 8,357 2,764 20,038 28.212 61,081 32,630 INDUSTRIE DES MEUBLES DE BUREAU 
59 504 823 457 11,882 5,859 39.970 75,194 140,094 64,157 iND DES ARTICLES AMEUBLEMENT DIVERS 
1 X 39 47 612 512 2,430 4,262 8,387 4111 LAMPES ELECTRIQUES ET ABAT-JOUR 
528 3,050 2577 1,445 34,865 20,066 126,415 205,179 410,096 203,498 TOTAL 
IND. DU PAPIER, ACTIVITES ANNEXES 
— — 3,302 871 45,755 21,305 190,348 347,343 737,267 331.835 USINES DE PATES ET PAPIERS 
— — 26 9 278 229 1,767 9,027 16,682 7,426 PAPIER DE COUVERTURE ASPHALTE 
6 120 2,222 841 28,934 11,612 86,835 206,192 344,939 137,564 BOITES EN CARTON, SACS EN PAPIER 
2 x 717 301 9,365 4,423 30,817 63,296 112,094 48,601 CARTONS PLIANTS ET BOITES MONTEES 
_ _ 953 327 11,824 4,716 36,982 96,551 151,390 53,919 FAB. DE BOITES EN CARTON ONDULE 
4 x 552 213 7,746 2,473 19,037 46,345 81,456 35,044 FAB. SACS EN PAPIER ET EN PLASTIQUE 
8 52 2.501 1.116 34,349 10,721 80,205 176,944 330,248 150,563 TRANSFORMATIONS DIVERSES DU PAPIER 
14 171 8,051 2836 109,315 43,867 359,155 739,506 1,429,135 627,387 TOTAL 
IMPRIMERIE EDITION ACTIVITES ANNEXS 
399 2,847 4,328 2.350 63,720 21,529 171,750 182,194 450,011 266,334 IMPRIMERIE COMMERCIALE 
85 597 541 252 8,286 3,436 30,196 12,374 55,578 42,692 CLICHAGE, COMPOSITION ET RELIURE 
49 291 1,463 1,613 21,796 3,076 21,796 49,532 101,480 52,709 EDITION SEULEMENT 
91 591 5,075 3,276 70,492 14,974 122,994 72,260 301,191 226,846 EDITION ET IMPRESSION 
624 4,325 11,407 7,491 164,294 43,015 346,736 316,360 908,260 588,581 TOTAL 
PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
— — 6,846 1,445 97,066 38.037 363,775 631,330 1,414,270 745,536 SIDERURGIE 
_ = 610 149 8,285 3,565 33,257 118,284 176,472 56,815 FAB. DE TUBES ET TUYAUX D’ACIER 
4 X 692 219 9,693 6,776 56,493 61,807 153,450 85,447 FONDERIES DE FER 
_ — 3,196 337 39,834 12,854 117,149 72:37 262,778 155,120 FONTE ET AFFINAGE 
10 76 718 221 10,534 3,930 33,852 90,429 152,864 60,931 LAMINAGE, MOULAGE, ETC. D'ALUMINIUM 
6 X 317 111 4,722 2,230 18,626 117,807 158,790 38,604 LAMINAGE ETC. DU CUIVRE ET ALLIAGES 
2 X 525 169 6,573 2,897 20,093 81,779 123,124 39,586 LAMINAGE, ETC. DES METAUX NCA 
22 133 12,904 2651 176,706 70,289 643,245 1,173,754 2441,747 1,182,041 TOTAL 
FABRICATION DE PRODUITS EN METAL 
4 x 1,025 269 11,426 4,269 38,897 58,509 123,468 66,364 IND. DES CHAUDIERES ET DES PLAQUES 
2 xX 1,296 313 16,877 7,277 69,113 87,850 216,139 126,560 ELEMENTS DE CHARPENTE METALL.(1) 
84 537 1,338 507 16,475 6,765 50,277 103,646 199,039 94,295 PRODS METALL. D'ARCHIT & D'ORNEMENT 
13 78 599 270 7,210 3,140 21,950 43,854 80,989 36,674 FAB. PORTES ET FENETRES METALLIQUES 
71 459 739 237 9,265 3,625 28,327 59,792 118,050 57,621 PROD METALL D'ARCHIT D'ORNEMENT NCA 
82 X 3,168 1,149 45,536 18,478 145.821 377,927 657,700 277,430 EMBOUTISSAGE, ETC. DES METAUX 
22 X 224 121 4,088 2,770 19,015 22,567 56,701 31,799 INDUSTRIE DU REVETEMENT DES METAUX 
60 447 2,944 1,028 41,448 15,708 126,806 355,360 602,000 245,630 EMBOUTISSAGE, MATRICAGE DES METAUX 
14 101 1,842 628 23,604 10,359 81,611 169,067 316,633 144.347 FIL METALLIQUE ET SES PRODUITS 
91 796 1,533 748 21,737 10,621 81,642 85,024 224,390 139,213 QUINCAILLERIE OUTILLAGE COUTELLERIE 
8 xX 688 266 8,788 2,535 19,352 57,622 94,374 35,676 FABRICANTS D'APPAREILS DE CHAUFFAGE 
192 1,505 595 255 8,169 4,668 36,092 28,014 82,935 53,965 ATELIERS D'USINAGE 
32 246 2,524 907 30.836 13,532 98,302 213.064 411,433 192,607 FAB. PRODUITS METALLIQUES DIVERS 
509 3,938 14,009 5,042 183,448 78,504 621,107 1,180,723 2,326,111 1,130,457 TOTAL 
FABRICATION DE MACHINES 
18 111 1,462 390 18,240 6,340 56,122 112,424 202,071 82,545 FABRICANTS D'INSTRUMENTS ARATOIRES 
37 249 8,473 2,690 103,829 33,738 280,704 575,469 1,104,566 519,579 FAB DE MACHINES & EQUIPEMENT DIVERS 
3 xX 551 166 6.768 2,301 17,547 51,931 85,095 32,989 FAB. EQUIP. COMM. DE REFRIGERATION 
= _ 2.345 420 26,350 6,878 58.135 178,883 293,077 119,159 MACHINES POUR BUREAU ET COMMERCE 


58 x 12,831 3,666 155,186 49,257 412,509 918,708 1,684,809 754,271 TOTAL 


Code 


09 
261 
2611 
2619 
264 
266 
268 


10 
271 
272 
273 
2731 
2732 
2733 
274 


11 

286 
287 
288 
289 


12 

291 
292 
294 
295 
296 
297 
298 


13 
301 
302 
303 
3031 
3039 
304 
3041 
3042 
305 
306 
307 
308 
309 


14 

311 
315 
316 
318 
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Table 8. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1971 


MANUFACTURING ACTIVITY - ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE 


Production and related workers Cost of 


$ : as fuel Cost of Value of 
Travailleurs de la production et assimilés 


and materials shipments of 
elec- and supplies |goods of own Value 
tricity used manufacture added 
Coût du Coût des Valeur des Valeur 
Male Female Wages combus- matiéres et livraisons ajoutée 
_ — — tible et fournitures de produits 
Hommes Femmes Salaires de l'élec- utilisées de propre 
tricité fabrication 


Industry group and industry 


Code number - nombre 4 $‘000 


15 TRANSPORTATION EQUIPMENT INDUSTRIES 


321 AIRCRAFT & AIRCRAFT PARTS MFRS.(1) 36 6,701 285 14,339 58,517 1,745 102,680 253,009 148,584 
323 MOTOR VEHICLE MANUFACTURERS 9 24,820 238 53,067 241,348 12,918 2,423,298 3,165,696 732,666 
324 TRUCK BODY AND TRAILER MFRS. 90 3,253 115 7,082 21,588 853 73,729 123,414 49,568 
3241 TRUCK BODY MANUFACTURERS 38 979 10 2,085 6,369 274 15.118 28,786 13,479 
3242 NON-COMMERCIAL TRAILER MFRS. 36 1,222 73 2,702 7,009 265 30,804 46,966 16.373 
3243 COMMERCIAL TRAILER MANUFACTURERS 16 1,052 32 2,295 8,210 314 27,808 47,662 19,716 
325 MOTOR VEHICLE PARTS & ACCESSORIES 155 28,362 6,157 74,660 294,758 17,486 883.380 1,628,623 727,558 
326 RAILROAD ROLLING STOCK INDUSTRY(1) 8 2,604 15 5,352 20,337 1,100 99,305 154,517 54,112 
327 SHIPBUILDING AND REPAIR(1) 11 X xX X X x X x X 
328 BOATBUILDING AND REPAIR 72 940 50 2,056 5,641 277 12,074 24,138 11,733 
329 MISCELLANEOUS VEHICLE MANUFACTURERS 8 X X X X X X X xX 
TOTAL 389 68,125 6,867 159,597 653,211 34,726 3,609,682 5,385,406 1,744,480 


16 ELECTRICAL PRODUCTS INDUSTRIES 


331 MFRS OF SMALL ELECTRICAL APPLIANCES 43 1,499 1,636 6,449 17,220 884 67,876 128,138 61,546 
332 MANUFACTURERS OF MAJOR APPLIANCES 23 5,380 481 11,826 38,840 1,994 140,130 253,801 120,328 
333 MANUFACTURERS OF LIGHTING FIXTURES 29 558 321 1,839 4,811 243 20,325 37,119 17,072 
334 MFRS. OF HOUSEHOLD RADIO AND TV 13 1,747 2,697 8,829 25,105 878 138,322 231,375 82,308 
335 COMMUNICATIONS EQUIPMENT MERS. 150 6,547 8,440 30,708 88,296 3,046 183,117 426,911 237,529 
336 MFRS. ELECTRICAL INDUSTRIAL EQUIP. 109 8.803 2,766 23,977 80,517 3,382 168,389 416,641 240,251 
338 MFRS. OF ELECTRIC WIRE AND CABLE 18 2.726 144 6,058 21,508 1,737 127,179 187,723 62,667 
339 MFRS. OF MISC. ELECTRICAL PRODUCTS 86 3,798 3,143 14,386 43,047 1,779 105,008 229,281 124,288 
3391 BATTERY MANUFACTURERS 11 864 328 2.492 7,920 517 23,496 53,313 29,606 
3399 MFRS. MISC ELECTRICAL PRODUCTS NES 75 2.934 2,815 11,893 35,127 1,263 81,512 175,968 94,682 

TOTAL 471 31,058 19,628 104,072 319,343 13,944 950,346 1,910,989 945,989 


17 NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS INDS. 


351 CLAY PRODUCTS MANUFACTURERS 66 1,983 176 4,548 13,673 4,046 12,462 52,552 33,963 
3511 CLAY PRODUCTS MFRS (DOMESTIC CLAYS) 46 1,296 67 2,891 8.816 3,381 5,218 32,001 21,688 
3512 CLAY PRODUCTS MFRS (IMPORTED CLAYS) 20 687 109 1,657 4,857 664 7,245 20,551 12,275 
352 CEMENT MANUFACTURERS 6 856 — 1,868 8,152 11,667 10,987 71,292 48,184 
353 STONE PRODUCTS MANUFACTURERS 26 X x X X X X : X X 
354 CONCRETE PRODUCTS MANUFACTURERS 211 3,869 1 8.658 28,634 3,032 44,050 118,960 70,808 
3541 CONCRETE PIPE MANUFACTURERS 20 586 — 1,393 4,719 446 9,195 22,791 13,020 
3542 MFRS. STRUCTURAL CONCRETE PRODUCTS 10 800 — 1,755 6,487 245 6.631 21,665 15,007 
3549 CONCRETE PRODUCTS MFRS. NES 181 2,483 1 5,510 17,429 2,341 28,224 74,504 42,781 
355 READY-MIX CONCRETE MANUFACTURERS 112 2.518 5 5,626 21,738 3,490 84,260 137,429 49,740 
356 GLASS AND GLASS PRODUCTS MFRS. 51 4.683 1.077 12,085 42,630 8,041 73,096 199,704 . 119,786 
3561 GLASS MANUFACTURERS 7 2,923 851 7,982 27,821 6.425 20,235 94,181 68.660 
3562 GLASS PRODUCTS MANUFACTURERS 44 1,760 226 4,103 14,808 1,616 52,862 105,523 51,126 
357 ABRASIVES MANUFACTURERS 17 1,270 117 2,965 10,330 4,952 21,403 50,793 24,280 
358 LIME MANUFACTURERS 6 285 — 601 2.041 3,500 2,687 12,729 6,598 
359 MISC. NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 42 x X X x X X X X 
3591 REFRACTORIES MANUFACTURERS 10 X X x X X X X Xx 
3599 MISC NON-METALLIC MINERAL PRODS NES 32 2,316 31 5,149 18,609 3,790 37,927 106,417 64,843 
TOTAL 537 18,297 1411 42,619 149,691 43,566 296,883 774,115 431,177 


18 PETROLEUM AND COAL PRODUCTS INDS. 


365 PETROLEUM REFINERIES 17 1,841 3 4,301 21,252 8,291 545,985 693,117 144,102 
3651 PETROLEUM REFINING 7 1,677 2 3,945 19,868 8,150 528,205 659,767 128,751 
3652 MFRS. LUBRICATING OILS AND GREASES 10 164 1 356 1,384 141 17,780 33,350 15,351 
369 MISC. PETROLEUM & COAL PRODS. INDS. 15 135 -- 312 1,038 472 4,728 7,928 2,712 


TOTAL 32 1,976 3 4,613 22,289 8,763 550,713 701,045 146814 


Working owners 
and partners 


Propriétaires et 
associés actifs 


Nombre 


$'000 


x x xx | x x x 
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Tableau 8. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D'INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1971 


Administrative, office and other 
non-manufacturing employees 


Administration, bureau 
et autre personnel hors 


Male 


Hommes 


fabrication 


Female 


number - nombre 


Salaries 


Femmes |Traitements 


$'000 


43,001 
127,847 
8,334 
2,076 
2,089 
4,169 
87,370 
11,144 
X 
1,533 
X 


281,651 


13,245 
21,048 

4,310 
19,948 
77,534 
93,512 
13,038 
24,136 

6,126 
18,010 


266,771 


4,488 
2,641 
1,847 
3,913 

X 
10,456 
1,390 
1,742 
7,324 
6,528 
16,591 
9,545 
7,047 
5.810 
613 

x 

X 
15,256 


66,338 


76,056 
74,539 
1,517 
519 


76,575 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITE TOTALE 


Employees - Salariés 


Total employees 


4,795 
2,647 
1,981 
348 
x 
xX 
3,904 


26,410 


8.208 
7,892 
316 
190 


8,398 


Total des salariés 


Salaries 


and 


wages 


Traitements 


et 


salaires 


101,518 
369,196 
29,922 
8.445 
9,098 
12,380 
382,128 
31.481 

X 
7,174 

X 


934,861 


30,465 
59,887 
9,121 
45,053 
165,830 
174,029 
34,546 
67,183 
14,047 
53,137 


586,115 


18,160 
11,456 
6,704 
12,065 

X 
39,091 
6,109 
8.229 
24,752 
28.265 
59,221 
37,366 
21,855 
16,140 
2.654 

xX 

X 
33,865 


216,029 


97,308 
94,407 
2,901 
1,557 


98,865 


Cost of 


materials, 


supplies 


and goods 
for resale 


Coût des 


matières, des 
fournitures et 
des marchan- 
dises desti- 


nées à la 
revente 


Value of 
shipments 
and other 
revenue 
Valeur des 
livraisons 
et autres 
recettes 


$'000 

106,156 256,306 
3,959,326 5,010,647 
85,721 138.621 
19,426 34,749 
31,225 47,181 
35,070 56,692 
916,112 1,670,033 
141,347 223,241 

X X 
13,529 25,902 

X X 
5,238,435 7,361,675 
79,864 143,692 
173,367 293,597 
22,029 39,072 
196,860 323,255 
285,425 549,031 
279,656 551,927 
133,263 194,508 
129,336 258,247 
28,368 58,666 
100,969 199,580 
1,299,800 2,353,327 
15,157 55,850 
6,911 33,897 
8,246 21,953 
12,215 72,374 

X X 
52,199 129,882 
9,653 23,365 
7,004 22,036 
35,542 84,481 
91,328 146,757 
91,729 221,357 
30,550 107,263 
61,179 114,094 
25,959 56,231 
2,838 13,175 

X X 

X xX 
59,127 132,933 
362,302 856,654 
566,558 710,755 
544,279 671,785 
22,280 38,970 
5,855 10,009 
572,414 720,764 


Value 
added 


Valeur 
ajoutée 


148,462 
1,058,322 
53,053 
15,210 
16,166 
21,677 
736,890 
83,544 
X 
12,051 
X 


2,112,667 


65,098 
127,098 
17,394 
109,979 
258,734 
264,396 
63,352 
128,250 
30,014 
98,236 


1,034,301 


34,552 
21,812 
12,740 
48,038 

X 
73,571 
13,150 
15,007 
45,414 
51,030 
122,560 
71,360 
51,200 
24,835 
6,610 

X 

X 
69,762 


446,928 


140,928 
124,555 
16,374 
3,685 


144,613 


Groupe d'industries et industrie 


FABRICATION EQUIPMENT DE TRANSPORT 
FAB. D'AERONEFS ET DE PIECES(1) 
FAB. DE VEHICULES AUTOMOBILES 
CARROSSERIES DE CAMIONS & REMORQUES 
FAB. DE CARROSSERIES DE CAMIONS 
REMORQUES A USAGE NON COMMERCIAL 
FAB. DE REMORQUES USAGE COMMERCIAL 
FAB. DE PIECES ET ACCESS. D'AUTO 
MATERIEL FERROVIAIRE ROULANT (1) 
CONSTRUCTION REPARATION, NAVIRES(1) 
CONSTRUCTION, ETC. D'EMBARCATIONS 
FABRICANTS DE VEHICULES DIVERS 


TOTAL 


FABRICATION DE PRODUITS ELECTRIQUES 
FAB. PETITS APPAREILS ELECTRIQUES 
FABRICANTS DE GROS APPAREILS 
FABRICANTS D'APPAREILS D'ECLAIRAGE 
RADIO ET TELEVISEURS MENAGERS 
FAB. D'EQUIP. DE TELECOMMUNICATION 
FAB. D'EQUIP. ELECTRIQUE INDUSTRIEL 
FAB. DE FILS ET CABLES ELECTRIQUES 
FAB. DE PRODUITS ELECTRIQUES DIVERS 
FABRICANTS, D'ACCUMULATEURS 
PRODUITS ELECTRIQUES DIVERS NCA 


TOTAL 


PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
FABRICANTS DE PRODUITS EN ARGILE 
PRODUITS EN ARGILE (DOMESTIQUE) 

FAB. PRODUITS EN ARGILE (IMPORTEE) 
FABRICANTS DE CIMENT 

FABRICANTS DE PRODUITS EN PIERRE 
FABRICANTS DE PRODUITS EN BETON 
FABRICANTS DE TUYAUX EN BETON 

FAB. ELEMENTS DE STRUCTURE EN BETON 
FAB. DE PRODUITS EN BETON NCA 
FABRICANTS DE BETON PREPARE 

FAB. VERRES ET ARTICLES EN VERRE 
FABRICANTS DE VERRES 

FABRICANTS D'ARTICLES EN VERRE 
FABRICANTS D'ABRASIFS 

FABRICANTS DE CHAUX 

PRODS. MINERAUX NON METALL. DIVERS 
FABRICANTS DE PRODUITS REFRACTAIRES 
MINERAUX NON METALL. DIVERS NCA 


TOTAL 


PRODUITS DU PETROLE ET DU CHARBON 
RAFFINERIES DE PETROLE 
RAFFINAGE DU PETROLE 
HUILES ET GRAISSES LUBRIFIANTES 
DERIVES DIVERS DU PETROLE & CHARBON 


TOTAL 


21 


Code 


15 
321 
323 
324 
3241 
3242 
3243 
325 
326 
327 
328 
329 


16 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
338 
339 
3391 
3399 


17 
351 
3611 
3512 
352 
353 
354 
3541 
3542 
3549 
355 
3656 
3561 
3562 
357 
358 
359 
3591 
3599 


18 
365 
3651 
3652 
369 


22 


Code 


19 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
3781 
3782 
3783 
379 
3791 
3799 


20 
391 
3911 
3912 
3913 
3914 
3915 
392 
393 
3931 
3932 
397 
399 
3991 
3992 
3993 
3994 
3995 
3996 
3997 
3998 
3999 


Industry group and industry 


CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS INDS. 


MANUFACTURERS OF MIXED FERTILIZERS 
MFRS OF PLASTICS & SYNTHETIC RESINS 
MFRS. PHARMACEUTICALS AND MEDICINES 
PAINT AND VARNISH MANUFACTURERS 
MFRS OF SOAP AND CLEANING COMPOUNDS 
MFRS. OF TOILET PREPARATIONS 

MFRS. OF INDUSTRIAL CHEMICALS 

MFRS. OF PIGMENTS AND DRY COLOURS 
INDUSTRIAL CHEM. (INORGANIC) NES 
INDUSTRIAL CHEMICALS (ORGANIC) NES 
MISCELLANEOUS CHEMICAL INDUSTRIES 
MANUFACTURERS OF PRINTING INKS 
MISCELLANEOUS CHEMICAL INDS. NES 


TOTAL 


MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDS. 


SCIENTIFIC & PROFESSIONAL EQUIPMENT 
INSTRUMENT & RELATED PRODUCTS MFRS. 
CLOCK AND WATCH MANUFACTURERS 
ORTHO. AND SURGICAL APPLIANCE MFRS. 
OPHTHALMIC GOODS MANUFACTURERS 
DENTAL LABORATORIES 

JEWELLERY AND SILVERWARE INDUSTRY 
SPORTING GOODS AND TOY INDUSTRIES 
SPORTING GOODS MANUFACTURERS 

TOYS AND GAMES MANUFACTURERS 
SIGNS AND DISPLAYS INDUSTRY 

MISC. MANUFACTURING INDS. NES 
BROOM, BRUSH AND MOP MANUFACTURERS 
BUTTON, BUCKLE AND FASTENER MFRS. 
FLOOR TILE, LINOLEUM ETC. MFRS. 

SOUND RECORDING-MUSICAL INSTRUMENTS 
STAMP AND STENCIL MANUFACTURERS 
PEN AND PENCIL MANUFACTURERS 
TYPEWRITER SUPPLIES MANUFACTURERS 
FUR DRESSING AND DYEING 

OTHER MISC. MANUFACTURING INDS. 


TOTAL 


TOTAL, ALL INDUSTRIES 
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Table 8. PRINCIPAL STATISTICS BY INDUSTRY GROUP AND INDUSTRY, 1971 


Estab- 
lish- 
ments 
Eta- 
blisse- 
ments 


12,740 


Production and related workers 


MANUFACTURING ACTIVITY - ACTIVITE MANUFACTURIERE 


Travailleurs de la production et assimilés 


Male 


Hommes 


number - nombre 


437,090 


Female 


Femmes 


126,774 


50,012 


1,183,045 


(1) VALUE OF PRODUCTION, RATHER THAN VALUE OF SHIPMENTS OF GOODS OF OWN MANUFACTURE, IS SHOWN. 


Wages 


Salaires 


2,683 
10,140 
20,335 
12,508 
17,367 

8,102 
72,359 

3,418 
23,219 
45.722 
23,362 

3,618 
19,744 


166,856 


142,801 


4,020,624 


Cost of 
fuel Cost of 
and materials 


elec- and supplies |goods of own 


tricity used 
Coût du Coût des 
combus- matiéres et 
tible et fournitures 
de l'élec- utilisées 
tricité 


$000 

357 24,890 
2,610 52,796 
1,195 67,346 
1,170 69,490 
1,990 100,110 
374 28,899 
53,289 248,525 
1,468 11,852 
15,282 65,055 
36,539 171,618 
3.014 139,355 
341 15,554 
2.673 123,801 
63,998 731,410 
2,388 123,196 
1,947 92,599 
94 16,755 
40 2,303 
206 8,758 
101 2,781 
455 50,227 
994 52,580 
581 28.180 
412 24,400 
695 18,932 
2.290 86,430 
148 9,559 
119 3,939 
913 32,445 
305 9,120 
90 2,169 
110 5.472 
59 4,997 

X X 

X X 
6,821 331,366 


455,775 14,250,680 


Value of 
shipments of 


manufacture 
Valeur des 
livraisons 

de produits 
de propre 

fabrication 


37,000 
97,091 
226,560 
142,685 
231,515 
81,777 
588,647 
28.467 
180,774 
379,407 
259,713 
30,774 
228,939 


1,664,989 


297,698 
226,704 
32,280 
5,798 
19,361 
13,555 
89,699 
112,430 
57,904 
54,526 
48,842 
205,928 
20,429 
13,136 
61,743 
27,716 
8.471 
14,376 
‘10,122 
X 
X 


754,597 


26,270,629 


Value 
added 
Valeur 

ajoutée 


11,584 
41,841 
159,297 
71,270 
128,197 
55,182 
286,526 
15,291 
99,807 
171,428 
119,440 
14,850 
104,590 


873,337 


175,413 
135,738 
15,085 
3,729 
10,185 
10,675 
38,719 
57,065 
27,949 
29,116 
29,439 
115,929 
11,204 
9,372 
27,233 
17,723 
6.212 
8,416 
5,065 


416,565 


11,596,471 


ONTARIO 


Tableau 8. STATISTIQUES PRINCIPALES PAR GROUPE D'INDUSTRIES ET INDUSTRIE, 1971 


TOTAL ACTIVITY - ACTIVITÉ TOTALE 


Employees - Salariés 


Working owners Cost of 
and partners materials, Value of 
— Administrative, office and other Total employees supplies shipments 
Propriétaires et | non-manufacturing employees = and goods | and other Value 
associés actifs Total des salariés for resale revenue added 
Administration, bureau Salaries Coût des Valeur des Valeur Groupe d'industries et industrie 
et autre personnel hors and matières, des| livraisons ajoutée 
fabrication Number wages fournitures et} et autres 


des marchan-| recettes 


Male Female Salaries Nombre Traitements | dises desti- 
= 3 = et nées a la 
Hommes | Femmes |Traitements salaires revente 


$000 | number - nombre $000 $000 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
= = 303 . 65 3,309 767 5,992 36,655 52,757 15.679 | FABRICANTS D'ENGRAIS COMPOSES 
= = 636 249 10,187 2,091 20,327 69,902 115,775 43,866 | MATIERES PLAST. ET RESINES SYNTHET. 
7 X 2,495 1,334 36.938 7,324 57,273 87,742 255,668 168,224 | FAB. PHARMACEUTIQUES ET MEDICAMENTS 
10 31 1,866 - 618 22,356 4,225 34,864 84,170 160,610 74,973 | FABRICANTS DE PEINTURES ET VERNIS 
15 96 2,042 654 28,068 4,709 45,435 118,605 259,426 138,465 | FAB. SAVON ET PRODUITS DE NETTOYAGE 
1 X 692 583 11.368 3,007 19,470 48,305 110,876 64,724 | FABRICANTS DE PRODUITS DE TOILETTE 
1 X 3,965 978 55,647 12,420 128,006 313,763 669,951 303,507 | FAB. DE PRODS CHIMIQUES INDUSTRIELS 
a as 154 51 2,096 606 5,514 15,488 32,553 15.780 | FAB. DE PIGMENTS ET COLORANTS SECS. 
1 Xx 1,413 331 17,918 4,249 41,137 81,815 211,250 114,553 |  PRODS. CHIMIQUES (INORGANIQUES) NCA 
= = 2,398 596 35,634 7,565 81,356 216,460 426,148 173.174 |  PRODS. CHIMIQUES (ORGANIQUES), NCA 
15 76 2,691 1,061 35,961 7,275 59,323 195,935 332,078 135,550 | FAB. DE PRODUITS CHIMIQUES DIVERS 
= = 410 140 5,054 1,065 8.672 24,262 41,758 17,174 | FABRICANTS D'ENCRES D'IMPRIMERIE 
15 76 2.281 921 30,907 6,210 50,651 171,673 290,320 118,377 FAB. PRODUITS CHIMIQUES DIVERS NCA 
49 x 14,690 5,542 203,835 41,818 370,691 955,078 1,957,141 944,989 TOTAL 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 
155 1,440 3,641 1.732 53.669 13,408 106,854 196,984 410,094 215.731 MATERIEL SCIENTIFIQUE PROFESSIONNEL 
8 44 2,986 1,204 44,504 9,401 82,180 146,929 313,214 169,444 | INSTRUMENTS ET PRODS. SIMILAIRES 
= — 158 99 2,262 991 6.537 18.137 34,138 15,471 FABRICANTS D'HORLOGES ET DE MONTRES 
10 x 48 34 747 319 2.139 4,521 8.413 4,296 | APPAR. ORTHOPEDIQUES & CHIRURGICAUX 
2 X 354 329 4,931 1,769 10,301 24,516 40,739 15.913 | FABRICANTS D'ARTICLES OPHTALMIQUES 
135 1,315 95 66 1,226 928 5,697 2,881 13,589 10,606 | ATELIERS DE MECANICIEN-DENTISTE 
58 445 502 455 8,554 3,709 23,628 55,399 97,117 41,024 | FAB. DE BIJOUTERIE ET D'ORFEVRERIE 
21 122 832 630 11,483 5,968 34,288 75,533 145,497 67,777 | FAB. ARTICLES DE SPORT ET DE JOUETS 
8 51 513 343 6,510 3,408 20,787 41,902 76,009 32,737 | FABRICANTS D'ARTICLES DE SPORT 
13 71 319 287 4,973 2,560 13,501 33.631 69,488 35,039 | FABRICANTS DE JEUX ET DE JOUETS 
96 563 610 280 8,536 2,997 22,028 21,322 59,825 38.073 | FAB. D'ENSEIGNES ET D'ETALAGES 
106 x 1,870 1,009 25,865 9,613 64,110 106,151 234,610 125,114 | INDS. MANUFACTURIERES DIVERSES NCA 
10 34 259 135 3,838 1,043 6,841 12,855 26,201 13,742 | FAB. DE BALAIS, DE BROSSES, ETC. 
1 X 129 76 1,820 720 5,027 4,370 13,593 9,463 | FAB. DE BOUTONS, DE BOUCLES, ETC. 
= = 518 166 6,449 1,781 14,467 34,771 65,357 28,481 CARREAUX, DALLES, LINOLEUM ETC. 
73 X 137 113 2,214 1,384 8,362 12.890 34,141 20.474 | ENREGISTAR DU SON, INSTR DE MUSIQUE 
14 86 142 81 1,822 638 4,327 3,721 11,025 7,164 FAB. DE TAMPONS ET DE POCHOIRS 
1 x 154 79 2.136 621 3.871 6,197 15,180 8,478 | FAB. DE STYLOS ET DE CRAYONS 
a. zi 104 57 1,250 423 2,688 5,238 10,372 5,072 | FOURNITURES POUR LA DACTYLOGRAPHIE 
x X x Xx Xx x x x X Xx APPRETAGE ET TEINTURE DE FOURRURE 
Xx % X X x Xx x Xx X Xx AUTRES IND MANUFACTURIERES DIVERSES 
436 x 7,455 4,106 108,106 35,695 250,907 455,389 947,143 487,719 TOTAL 
4,032 26,598 174,049 62,134  2,305,920 800,047 6,326,544 17,687,804 30,611,140  12,537,204 TOTAL, TOUTES INDUSTRIES 


(1) LA VALEUR DE LA PRODUCTION, PLUTOT QUE CELLE DES LIVRAISONS DE PRODUITS DE PROPRE FABRICATION, EST INDIQUEE. 
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Code 


101 
1011 
1012 
102 
103 
1031 
1032 
104 
105 
106 
107 
1071 
1072 
108 
1081 
1082 
1083 
1089 
109 
1091 
1092 
1093 
1094 


151 
153 


162 
1623 
1624 
1629 
165 


172 
174 
175 
1979 


1792 
1799 


181 
182 
183 


1831 
1832 
184 
185 
1851 
1852 
186 
187 


1871 
1872 
188 

189 

1891 
1892 
1893 


1894 
1899 
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1970 REVISION OF THE STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) 


a 4 
REVISION DE 1970 DE LA CLASSIFICATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES (INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES) 


Industry group and industry 


1 — FOOD AND BEVERAGE INDUSTRIES 

Meat and poultry products industries 
Slaughtering and meat processors 

Poultry processors 

Fish products industry 

Fruit and vegetable processing industries 
Fruit and vegetable canners and preservers 
Frozen fruit and vegetable processors 
Dairy products industry 

Flour and breakfast cereal products industry 
Feed industry 

Bakery products industries 

Biscuit manufacturers 

Bakeries 

Miscellaneous food industries 
Confectionery manufacturers 

Cane and beet sugar processors 

Vegetable oil mills 

Miscellaneous food processors, n.e.s. 
Beverage industries 

Soft drink manufacturers 

Distilleries 

Breweries 

Wineries 


2 — TOBACCO PRODUCTS INDUSTRIES 
Leaf tobacco processors 
Tobacco products manufacturers 


3 — RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS INDUSTRIES 


Rubber products industries 

Tire and tube manufacturers 

Rubber footwear manufacturers 
Miscellaneous rubber products manufacturers 
Plastics fabricating industry, n.e.s. 


4 — LEATHER INDUSTRIES 

Leather tanneries 

Shoe factories 

Leather glove factories 

Luggage, handbag and small leather goods 
manufacturers. 

Boot and shoe findings manufacturers 

Miscellaneous leather products manufacturers 


5 — TEXTILE INDUSTRIES 


Cotton yarn and cloth mills 
Wool yarn and cloth mills 
Man-made fibre, yarn and cloth mills 


Fibre and filament yarn manufacturers 

Throwsters, spun yarn and cloth mills 

Cordage and twine industry 

Felt and fibre processing mills 

Fibre processing mills 

Pressed and punched felt mills 

Carpet, mat and rug industry 

Canvas products and cotton and jute bags 
industries. 

Cotton and jute bags manufacturers 

Canvas products manufacturers 

Automobile fabric accessories industry 

Miscellaneous textile industries 

Thread mills 

Narrow fabric mills 

Embroidery, pleating and hemstitching 
manufacturers, 

Textile dyeing and finishing plants 

Miscellaneous textile industries, n.e.s. 


Code 
de la 
C.A.E. 


101 
1011 
1012 
102 
103 
1031 
1032 
104 
105 
106 
107 
1071 
1072 
108 
1081 
1082 
1083 
1089 
109 
1091 
1092 
1093 
1094 


151 
153 


162 
1623 
1624 
1629 
165 


172 
174 
175 
179 


1792 
1799 


181 
182 
183 


1831 
1832 
184 
185 
1851 
1852 
186 
187 


1871 
1872 
188 

189 

1891 
1892 
1893 


1894 
1899 


Groupe d'industries et industrie 


1 — INDUSTRIE DES ALIMENTS ET BOISSONS 
Industrie de la viande et de la volaille 
‘Abattage et conditionnement de la viande 
Conditionnement de la volaille 

Industrie de la transformation du poisson 
Préparation de fruits et de légumes 
Conserveries de fruits et de légumes 
Préparation de fruits et de légumes congelés 
Industrie laitiére 

Meunerie et fabrication de céréales de table 
Fabrication d'aliments pour les animaux 
Boulangerie et patisserie (fabrication) 
Fabricants de biscuits 

Boulangeries 

Industries alimentaires diverses 

Fabricants de confiserie 

Traitement du sucre de canne et de betteraves 
Moulins à huile végétale 

Traitement de produits alimentaires divers, n.c.a. 
Industrie des boissons 

Fabricants de boissons gazeuses 

Distilleries 

Brasseries 

Producteurs de vin 


2 — INDUSTRIE DU TABAC 
Traitement du tabac en feuilles 
Fabricants de produits du tabac 


3 — INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PRODUITS EN MATIÈRE 
PLASTIQUE. 

Industrie des produits en caoutchouc 

Fabricants de pneus et de chambres à air 

Fabricants de chaussures en caoutchouc 

Fabricants de produits divers en caoutchouc 

Fabrication d'articles en matière plastique, n.c.a. 


& — INDUSTRIE DU CUIR 

Tanneries 

Fabriques de chaussures 

Fabriques de gants en cuir 

Fabricants de valises, sacs à main et menus articles 
en cuir. 

Fabricants d'accessoires pour bottes et chaussures 

Fabricants d'articles divers en cuir 


5 — INDUSTRIE TEXTILE 

Filature et tissage du coton 

Filature et tissage de la laine 

Fabrication de fibres, filés et tissus artificiels et 
synthétiques. 

Fabricants de filés de fibres et de filaments 

Moulinages, filatures et tissages 

Corderie et ficellerie (fabrication) 

Industrie du feutre et du traitement des fibres 

Usines de traitement de fibres 

Fabriques de feutre pressé et aéré 

Industrie des tapis, des carpettes et de la moquette 

Industrie des articles en grosse toile et des sacs de 
coton et de jute. 

Fabricants de sacs de coton et de jute 

Fabricants d'articles en grosse toile 

Industrie des accessoires en tissu pour l'automobile 

Industries textiles diverses 

Fabriques de fil 

Rubanerie (fabrication) 

Fabricants de broderie, plissage et ourlets a jour 


Usines de teinture et de finissage de textiles 
Industries textiles diverses, n.c.a. 
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1970 REVISION OF THE STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) — Continued 


RÉVISION DE 1970 DE LA CLASSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES) — suite 


Industry group and industry 


6 — KNITTING MILLS 

Hosiery mills 

Knitting mills (except hosiery mills) 
Knitted fabric manufacturers 

Other knitting mills 


7 — CLOTHING INDUSTRIES 

Men's clothing industries 

Men's clothing factories 

Men's clothing contractors 
Women's clothing industries 
Women's clothing factories 
Women's clothing contractors 
Children's clothing industry 

Fur goods industry 

Foundation garment industry 
Miscellaneous clothing industries 
Fabric glove manufacturers 

Hat and cap industry 
Miscellaneous clothing industries, n.e.s. 


8 — WOOD INDUSTRIES 

Sawmills, planing mills and shingle mills 
Shingle mills 

Sawmills and planing mills 

Veneer and plywood mills 

Sash, door and other millwork plants 

Sash, door and other millwork plants, n.e.s. 


Hardwood flooring plants 

Manufacturers of pre-fabricated buildings 
(woodframe construction). 

Wooden box factories 

Coffin and casket industry 

Miscellaneous wood industries 

Wood preservation industry 

Wood handles and turning industry 

Manufacturers of particle board 

Miscellaneous wood industries, n.e.s. 


9 — FURNITURE AND FIXTURE INDUSTRIES 

Household furniture manufacturers 

Furniture re-upholstery and repair shops 

Household furniture manufacturers, n.e.s. 

Office furniture manufacturers 

Miscellaneous furniture and fixtures manufacturers 
Electric lamp and shade manufacturers 


10 — PAPER AND ALLIED INDUSTRIES 

Pulp and paper mills 

Asphalt roofing manufacturers 

Paper box and bag manufacturers 

Folding carton and set-up box manufacturers 
Corrugated box manufacturers 

Paper and plastic bag manufacturers 
Miscellaneous paper converters 


11 — PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES 

Commercial printing 

Platemaking, typesetting and trade bindery 
industry. 

Publishing only 

Publishing and printing 


12 — PRIMARY METAL INDUSTRIES 

Iron and steel mills 

Steel pipe and tube mills 

Iron foundries 

Smelting and refining 

Aluminum rolling, casting and extruding 

Copper and copper alloy rolling, casting and 
extruding. 

Metal rolling, casting and extruding, n.e.s. 


Code 
de la 


C.A.E. 


231 
239 
2391 
2392 


243 
2431 
2432 
244 
2441 
2442 
245 
246 
248 
249 
2491 
2492 
2499 


251 
2511 
2513 
252 
254 
2541 


2542 
2543 


256 
258 
299 
295911 
2992 
2993 
2599 


261 
2611 
2619 
264 
266 
268 


271 
272 
273 
Zp 
2732 
2133 
274 


286 
287 


288 
289 


291 
292 
294 
295 
296 
297 


298 


Groupe d'industries et industrie 


6 — BONNETERIE 

Industrie des bas et chaussettes 

Bonneterie (sauf fabrication de bas et chaussettes) 
Fabricants de tissu a mailles 

Autres fabricants de tricot 


7 — INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 

Industrie des vétements pour hommes 

Usines de confection de vétements pour hommes 
Confectionneurs à forfait de vêtements pour hommes \ 
Industrie des vétements pour dames 

Usines de confection de vétements pour dames 
Confectionneurs à forfait de vêtements pour dames 
Industrie des vêtements pour enfants 

Industrie des articles en fourrure 

Industrie des corsets et soutiens-gorge 
Industries diverses de l'habillement 

Fabricants de gants en tissu 

Industrie des chapeaux et casquettes 

Industries diverses du vêtement, n.c.a. 


8 — INDUSTRIE DU BOIS 

Scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux 
Usines de bardeaux 

Scieries et ateliers de rabotage 

Fabriques de placages et de contre-plaqués 

Industrie des portes, châssis et autres bois ouvrés 
Fabrication de portes, châssis et autres bois ouvrés, 


nca 
Fabrication de parquets en bois dur 
Préfabrication de bâtiments (charpentes en bois) 


Fabriques de boîtes en bois 

Industrie des cercueils 

Industries diverses du bois 

Traitement protecteur du bois 

Fabrication de manches en bois et tournage sur bois 
Fabricants de panneaux agglomérés 

Industries diverses du bois, n.c.a. 


9 — INDUSTRIE DU MEUBLE ET DES ARTICLES D'AMEUBLEMENT 
Industrie des meubles de maison 

Réfection de rembourrage et réparation de meubles 
Industrie des meubles de maison, n.c.a. ; 
Industrie des meubles de bureau 

Industrie des articles d'ameublement divers 

Industrie des lampes électriques et des abat-jour 


10 — INDUSTRIE DU PAPIER ET ACTIVITES ANNEXES 
Usines de pates et papiers 

Fabricants de papier de couverture asphalté 
Fabricants de boites en carton et de sacs en papier 
Fabricants de cartons pliants et de boites montées 
Fabricants de boites en carton ondulé 

Fabricants de sacs en papier et en plastique 
Transformations diverses du papier 


11 — IMPRIMERIE, EDITION ET ACTIVITÉS ANNEXES 

Imprimerie commerciale 

Industrie du clichage, de la composition et de la 
reliure commerciale. 

Edition seulement 

Edition et impression 


12 — PREMIERE TRANSFORMATION DES MÉTAUX 

Sidérurgie 

Fabriques de tubes et tuyaux d'acier 

Fonderies de fer 

Fonte et affinage 

Laminage, moulage et extrusion de 1'aluminium 

Laminage, moulage et extrusion du cuivre et de ses 
alliages. 

Laminage, moulage et extrusion des métaux, n.c.a. 


S° 150 
Code 


301 
302 
303 


3031 
3039 


304 


3041 
3042 
305 
306 


307 
308 
309 


311 
315 


316 


318 


321 
523 
324 
3241 
3242 
3243 
325 
326 
327 
328 
329 


331 
392 


335 
334 


335 
336 
338 
339 
3391 
3399 


351 
Sjey il 


3512 
352 
353 
354 
3541 
3542 
3549 
355 
356 
3561 
3562 
357 
358 


1970 REVISION OF THE STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) — Continued 


/ nes . 
REVISION DE 1970 DE LA CLASSIFICATION DES ACTIVITES ÉCONOMIQUES (INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES) — suite 


Industry group and industry 


13 — METAL FABRICATING INDUSTRIES (EXCEPT MACHINE- 
RY AND TRANSPORTATION EQUIPMENT INDUSTRIES) 

Boiler and plate works 

Fabricated structural metal industry 

Ornamental and architectural metal industry 


Metal door and window manufacturers 

Ornamental and architectural metal industry, 
n.e.s. 

Metal stamping, pressing and coating industry 


Metal coating industry 

Metal stamping and pressing industry 
Wire and wire products manufacturers 
Hardware, tool and cutlery manufacturers 


Heating equipment manufacturers 
Machine shops 
Miscellaneous metal fabricating industries 


14 — MACHINERY INDUSTRIES (EXCEPT ELECTRICAL 
MACHINERY ). 

Agricultural implement industry 

Miscellaneous machinery and equipment 
manufacturers. 

Commercial refrigeration and air conditioning 
equipment manufacturers. 

Office and store machinery manufacturers 


15 — TRANSPORTATION EQUIPMENT INDUSTRIES 
Aircraft and aircraft parts manufacturers 
Motor vehicle manufacturers 

Truck body and trailer manufacturers 
Truck body manufacturers 

Non-commercial trailer manufacturers 
Commercial trailer manufacturers 

Motor vehicle parts and accessories manufacturers 
Railroad rolling stock industry 
Shipbuilding and repair 

Boatbuilding and repair 

Miscellaneous vehicle manufacturers 


16 — ELECTRICAL PRODUCTS INDUSTRIES 
Manufacturers of small electrical appliances 
Manufacturers of major appliances (electric 
and non-electric). 
Manufacturers of lighting fixtures 
Manufacturers of household radio and television 
receivers. 
Communications equipment manufacturers 
Manufacturers of electrical industrial equipment 
Manufacturers of electric wire and cable 
Manufacturers of miscellaneous electrical products 
Battery manufacturers 
Manufacturers of miscellaneous electrical 
products, n.e.s. 


17 — NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS INDUSTRIES 
Clay products manufacturers 
Clay products manufacturers (from domestic clays) 


Clay products manufacturers (from imported clays) 
Cement manufacturers 

Stone products manufacturers 

Concrete products manufacturers 

Concrete pipe manufacturers 

Manufacturers of structural concrete products 
Concrete products manufacturers, n.e.s. 
Ready-mix concrete manufacturers 

Glass and glass products manufacturers 

Glass manufacturers 

Glass products manufacturers 

Abrasives manufacturers 

Lime manufacturers 


301 
302 
303 


3031 
3039 


304 


3041 
3042 
305 
306 


307 
308 
309 


Skil 
s15 


316 


318 


321 
323 
324 
3241 
3242 
3243 
325 
326 
327 
328 
329 


331 
332 


555 
334 


335 
336 
338 
339 
3391 
3399 


351 
3511 


3512 
392 
353 
354 
3541 
3542 
3549 
355 
356 
3561 
3562 
357 
358 


Groupe d'industries et industrie 


13 — FABRICATION DE PRODUITS EN MÉTAL (SAUF MACHINES ET 


ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT). 
Industrie des chaudières et des plaques 
Fabrication d'éléments de charpente métallique 


Industrie des produits métalliques d'architecture et 


d'ornement, 
Fabricants de portes et fenêtres métalliques 


Fabrication de produits métalliques d'architecture et 


d'ornement, n.c.a. 


Industrie de l'emboutissage, du matriçage et du revé- 


tement des métaux. 
Industrie du revêtement des métaux 


Industrie de l'emboutissage et du matriçage des métaux 


Industrie du fil métallique et de ses produits 


Fabricants de quincaillerie, d'outillage et de coutel- 


lerie. 
Fabricants d'appareils de chauffage 
Ateliers d'usinage 
Fabrication de produits métalliques divers 


14 — FABRICATION DE MACHINES (SAUF ELECTRIQUES) 


Fabricants d'instruments aratoires 
Fabricants de machines et d'équipement divers 
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Fabricants d'équipement commercial de réfrigération et de 


climatisation. 


Fabricants de machines pour le bureau et le commerce 


15 — FABRICATION D' EQUIPEMENT DE TRANSPORT 
Fabricants d'aéronefs et de piéces 

Fabricants de véhicules automobiles 

Fabricants de carrosseries de camions et remorques 
Fabricants de carrosseries de camions 

Fabricants de remorques à usage non commercial 
Fabricants de remorques à usage commercial 
Fabricants de pièces et accessoires d'automobiles 
Fabricants de matériel ferroviaire roulant 
Construction et réparation de navires 
Construction et réparation d'embarcations 
Fabricants de véhicules divers 


16 — FABRICATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES 
Fabricants de petits appareils électriques 


Fabricants de gros appareils (électriques ou non) 


Fabricants d'appareils d'éclairage 


Fabricants de radiorécepteurs et de téléviseurs ménagers 


Fabricants d'équipement de télécommunication 
Fabricants d'équipement électrique industriel 
Fabricants de fils et de câbles électriques 
Fabricants de produits électriques divers 
Fabricants d'accumulateurs 

Fabricants de produits électriques divers, n.c.a. 


17 — FABRICATION DE PRODUITS MINÉRAUX NON METALLIQUES 


Fabricants de produits en argile 

Fabricants de produits en argile (de provenance 
canadienne), 

Fabricants de produits en argile (importée) 

Fabricants de ciment 

Fabricants de produits en pierre 

Fabricants de produits en béton 

Fabricants de tuyaux en béton 

Fabricants d'éléments de structure en béton 

Fabricants de produits en béton, n.c.a. 

Fabricants de béton préparé 

Fabricants de verre et d'articles en verre 

Fabricants de verre 

Fabricants d'articles en verre 

Fabricants d'abrasifs 

Fabricants de chaux 
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SACS 
Code 


359 


3591 
3599 


365 
3651 
3652 
369 


372 
373 


374 
375 
376 
SY) 
378 
3781 
3782 


3783 


379 
S791 
3799 


391 
3911 
3912 
3913 
3914 
3915 
392 
393 
3931 
3932 
397 
399 
3991 
3992 
3993 


3994 
3995 
3996 
3997 


3998 
3999 


1970 REVISION OF THE STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (MANUFACTURING INDUSTRIES) — Concluded 


RÉVISION DE 1970 DE LA CLASSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (INDUSTRIES MANUFACTURIERES ) — fin 


Industry group and industry Groupe d'industries et industrie 


17 — FABRICATION DE PRODUITS MINÉRAUX NON 
MÉTALLIQUES.— fin 
Industrie des produits minéraux non métalliques divers 


17 — NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
INDUSTRIES. — Conluded 
Miscellaneous non-metallic mineral products 

industries. 
Refractories manufacturers 
Miscellaneous non-metallic mineral products 
industries, n.e.s. 


Fabricants de produits réfractaires 
Industries des produits minéraux non métalliques divers, 
neCede 


18 — FABRICATION DE PRODUITS DU PÉTROLE ET DU CHARBON 
Raffineries de pétrole 

Raffinage du pétrole 

Fabrication d'huiles et de graisses lubrifiantes 
Fabricants de dérivés divers du pétrole et du charbon 


18 — PETROLEUM AND COAL PRODUCTS INDUSTRIES 
Petroleum refineries 

Petroleum refining 

Manufacturers of lubricating oils and greases 
Miscellaneous petroleum and coal products 
industries, 


19 — CHEMICAL AND CHEMICAL PRODUCTS INDUSTRIES 
Manufacturers of mixed fertilizers 
Manufacturers of plastics and synthetic resins 


19 — INDUSTRIE CHIMIQUE 

Fabricants d'engrais composés 

Fabricants de matiéres plastiques et de résines 
synthétiques. 

Fabricants de produits pharmaceutiques et de médicaments 

Fabricants de peintures et vernis 

Fabricants de savon et de produits de nettoyage 

Fabricants de produits de toilette 

Fabricants de produits chimiques industriels 

Fabricants de pigments et de colorants secs 

Fabricants de produits chimiques (inorganiques) 
industriels, n.c.a. 

Fabricants de produits chimiques (organiques) 
industriels, n.c.a. 

Fabricants de produits chimiques divers 

Fabricants d'encres d'imprimerie 

Fabricants de produits chimiques divers, n.c.a. 


Manufacturers of pharmaceuticals and medicines 

Paint and varnish manufacturers 

Manufacturers of soap and cleaning compounds 

Manufacturers of toilet preparations 

Manufacturers of industrial chemicals 

Manufacturers of pigments and dry colours 

Manufacturers of industrial chemicals 
(inorganic), n.e.s. 

Manufacturers of industrial chemicals 
(organic), n.e.s. 

Miscellaneous chemical industries 

Manufacturers of printing inks 

Miscellaneous chemical industries, n.e.s. 


20 — INDUSTRIES MANUFACTURIERES DIVERSES 

Fabrication de matériel scientifique et professionnel 

Fabricants d'instruments et de produits similaires 

Fabricants d'horloges et de montres 

Fabricants d'appareils orthopédiques et chirurgicaux 

Fabricants d'articles ophtalmiques 

Ateliers de mécanicien-dentiste 

Fabrication de bijouterie et d'orfévrerie 

Fabrication d'articles de sport et de jouets 

Fabricants d'articles de sport 

Fabricants de jeux et de jouets 

Fabrication d'enseignes et d'étalages 

Industries manufacturiéres diverses, n.c.a. 

Fabricants de balais, de brosses et de balais à franges 

Fabricants de boutons, de boucles et d'agrafes 

Fabricants de carreaux, de dalles, de linoléum et de 
tissus enduits. 

Enregistrement du son et fabrication d'instruments 
de musique, 

Fabricants de tampons et de pochoirs (en caoutchouc 
ou en métal). 

Fabricants de stylos et de crayons 

Fabricants de fournitures pour la dactylographie 

Apprêtage et teinture de fourrure 

Autres industries manufacturières diverses 


20 — MISCELLANEOUS MANUFACTURING INDUSTRIES 

Scientific and professional equipment industries 

Instrument and related products manufacturers 

Clock and watch manufacturers 

Orthopaedic and surgical appliance manufacturers 

Ophthalmic goods manufacturers 

Dental laboratories 

Jewellery and silverware industry 

Sporting goods and toy industries 

Sporting goods manufacturers 

Toys and games manufacturers 

Signs and displays industry 

Miscellaneous manufacturing industries, n.e.s. 

Broom, brush and mop manufacturers 

Button, buckle and fastener manufacturers 

Floor tile, linoleum and coated fabrics 
manufacturers. 

Sound recording and musical instrument 
manufacturers, 

Stamp and stencil (rubber and metal) 
manufacturers. 

Pen and pencil manufacturers 

Typewriter supplies manufacturers 

Fur dressing and dyeing 

Other miscellaneous manufacturing industries 


EXPLANATORY NOTES 


The following abbreviated notes deal only with salient points or 
selected inclusions or exclusions which might not be self-evident. Detailed 
“Concepts and Definitions” are available on request; see “Introduction” to 
this report. 


Establishment — Smallest operating unit capable of reporting certain 
specified input and output data; usually a plant or mill. 


Large Establishments 


Cost of materials and supplies, fuel and electricity — Generally, 
consumption of purchased items only, at laid-down cost. Includes 
inter-company and intracompany transfers, contract work by others, fuel 
used by vehicles. 


Value of shipments of goods of own manufacture — Goods made by 
reporting establishment, or for its account, from its own materials, net of 
discounts, returns, allowances, sales tax, excise taxes and duties, returnable 
containers, common or contract carriers’ charges for outward transporta- 
tion (but not of own carriers’ delivery expense). Includes repair and 
custom revenue, transfers to reporting units of same firm, all exports, 
book value of own products shipped on rental basis. Unsold domestic 
consignment shipments are included in inventory. In fabricated structural 
metal industry, aircraft and aircraft parts manufacturers, railroad rolling 
stock industry and shipbuilding and repair, value of production is shown 
in place of shipments in tables on principal statistics. Integrated smelters’ 
work on own ore valued at imputed charge to mine. 


Value added —Net output as measured by gross output less 
purchased commodity inputs used and contract work by others. 

(a) Value added, manufacturing activity: Value of shipments of goods of 
own manufacture plus net change in inventory of goods in process and 
finished goods, less cost of materials and supplies used, fuel and 
electricity. 

(b) Value added, total activity: Consists of (1) value added, manufacturing 
activity and (2) value added, non-manufacturing activity. The latter is 
calculated by subtracting relevant commodity inputs from non- 
manufacturing revenues or outputs; these commodity inputs are net of 
the change in inventories of goods purchased for resale. Non- 
manufacturing revenues include depreciable fixed assets produced by 
own work force for own use, revenue from product rentals, etc., but 
exclude non-operating revenue such as real property rentals, dividends, 
interest. 


Employees, salaries and wages — Salaries and wages are reported 
before deductions for income tax and employee benefits and comprise all 
man-hours paid (for regular work, overtime and paid leave) as well as 
bonuses, commissions, etc., paid to regular employees. Where shown, 
production and related workers classified to non-manufacturing activity 
include separately reported loggers, employees on construction for own 
use: beginning with the 1970 Census outside pieceworkers formerly 
included for certain industries are excluded from all employment totals 
and their remuneration treated as contract work done by others. Sales and 
distribution employees include all personnel charged to selling expense, 
certain drivers, etc. 


Inventories — Book value of owned inventory held in Canada, 
including goods in transit and on consignment. 


Small Establishments 


For establishments filing “short forms”, beginning with 1970 data, 
“cost of materials, supplies and services” includes all purchased services, 
and “total revenue excluding interest and dividends received” is used for 
both shipments of goods of own manufacture and gross output, total 
activity; value added is calculated using these figures and net change in 
total inventory, and is thus identical for manufacturing and total activity. 
Numbers of employees are imputed from reported salaries and wages. 


Head offices, sales offices and auxiliary units — Included in the 
individual industry of the company’s largest activity. (The allocation of 
some such units to the major industry group level was discontinued with 
the 1970 data). 


NOTES EXPLICATIVES 


Les notes abrégées ci-aprés traitent seulement de points saillants ou de certaines 
extensions ou restrictions qui ne sont peut-étre pas évidents. On peut se procurer sur 
demande les “Concepts et définitions” détaillés; voir “Introduction” de ce rapport. 


Etablissement — Plus petite unité exploitante en mesure de fournir certaines 
données sur ses facteurs de production (entrées) et sur sa production (sorties); en 
général: usine ou fabrique. 


Grands établissements 


Coût des matières et fournitures, du combustible et de l’électricité — De manière 
générale, concerne uniquement la consommation de produits achetés, au prix franco. 
Comprend les transferts entre filiales et établissements d’une société, les travaux 
exécutés par d’autres aux termes d’un contrat et la consommation de carburant, par les 
véhicules. 


Valeur des livraisons de produits de propre fabrication — Concerne les produits 
fabriqués par l'établissement enquété, ou pour son compte, à partir de matières lui 
appartenant, déduction faite des rabais, des retours de marchandises, des remises, des 
taxes de ventes, des taxes et des droits d’accise, des emballages consignés, des frais de 
livraisons payés à des transporteurs publics ou sous contrat (mais non des frais de 
livraisons de l’établissement même). Comprend les recettes de réparations et de 
contrats, les transferts à d’autres unités enquétées de la même firme, les exportations, 
la valeur comptable des produits donnés en location par l’établissement. Les livraisons 
sans vente en consignation au Canada sont prises en compte dans les stocks. En ce qui 
concerne l’industrie de la fabrication d'éléments de charpente métallique, les fabricants 
d’aéronefs et de pièces, les fabricants de matériel ferroviaire roulant ainsi que 
l’industrie de construction et réparation de navires, la valeur de la production remplace 
les livraisons dans les tableaux relatifs aux statistiques principales. La transformation 
par des fonderies intégrées de minerai leur appartenant en propre est évaluée au prix 
comptabilisé à la mine. 


Valeur ajoutée — Sortie nette, soit sortie brute moins consommation de biens 
achetés et travaux exécutés par d’autres sous contrat. 

(a) Valeur ajoutée, activité manufacturière: valeur des livraisons de produits de propre 
fabrication, plus variation nette des stocks de produits en cours et de produits finis, 
moins coût des matières et des fournitures utilisées, du combustible et de 
l'électricité. 

(b) Valeur ajoutée, d’activité totale: comprend (1) la valeur ajoutée par l’activité 
manufacturière et (2) la valeur ajoutée par l’activité non manufacturière. Cette 
dernière s’obtient en soustrayant les entrées de marchandises des recettes ou des 
sorties provenant de l’activité non manufacturière, après avoir soustrait de ces 
entrées la variation des stocks de produits achetés pour la revente. Les recettes 
provenant de l’activité non manufacturière comprennent les éléments d’actif 
amortissable produits par la main-d'oeuvre de l'établissement pour son usage 
propre, les recettes de location de produits, etc., mais non les recettes hors- 
exploitation, comme les loyers d'immeubles, les dividendes, les intérêts. 


Salariés, traitements et salaires — Les traitements et salaires sont pris en compte 
avant les retenues au titre de l’impôt sur le revenu et des avantages sociaux des 
employés; ils comprennent les heures-hommes payées (heures normales, supplémen- 
taires et congés payés) ainsi que les gratifications, commissions, etc. versées aux 
salariés. Les travailleurs de la production et assimilés classés dans l’activité non 
manufacturière comprennent les bûcherons, les ouvriers de la construction pour le 
compte de l'établissement, etc., lorsqu'ils ont été déclarés séparément; à partir du 
recensement de 1970, les ouvriers à la pièce de l'extérieur, autrefois classés dans 
certaines industries, ne sont plus compris dans la statistique de l’emploi et leur 
rémunération a été prise en compte au titre des travaux sous contrat exécutés par des 
tiers. Les employés à la vente et à la distribution comprennent tout le personnel 
imputé aux frais de vente, certains chauffeurs, etc. 


Stocks — Valeur comptable des stocks détenus en toute propriété au Canada, y 
compris les marchandises en transit ou en consignation. 


Petits établissements 


Pour les établissements qui remplissent une ‘formule abrégée”, le ‘coût des 
matières, fournitures et services” comprend, à partir des données de 1970, tous les 
services achetés, et le “total des recettes, sauf sous forme d’intéréts et de dividendes” 
vaut à la fois pour les livraisons de produits de propre fabrication et pour la 
production brute de l’activité totale; la valeur ajoutée est calculée à partir de ces 
chiffres et de la variation nette des stocks et est donc identique pour l’activité 
manufacturière et pour l’activité totale. Le nombre de salariés est déterminé à partir 
des rémunérations déclarées. 


Sièges sociaux, bureaux de vente et unités auxiliaires — Classés avec l’industrie 
qui représente l’activité principale de la société. (Le classement de certaines de ces 
unités au niveau des groupes a cessé à partir des données de 1970). 
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